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DÉBOUQUEMENS  DE  CETTE  ISLE, 


COMPRENANT 
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UNE    CARTE    DES    DÉBOUQUEMENS, 

Depuis  la  Caye  d'Argent  jufqua  la   partie  Ouefl  du   Placet 
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LE 


PILOTE 


D  E 


L'ISLE  DE  SAINT  DOMINGUE 


ET      DES 


DÉBOUQUEMENS    DE    CETTE    ISLE, 

Comprenant    une  Carte  de  ï Ijle  de  Saint-Domingue  if  une  Carte  des   Débouquemens ,  depuis 

la  Caye  d  Argent  jufquà  la  partie  Oueft  du  Placet  des  IJles  Lucayes. 


PUBLIÉ      PAR     ORDRE     DU     ROI. 


XOUR  déterminer  les  pofitions  géographiques  des  différentes  parties  de  ï'île  de  Saint-Domingue  &  de  toutes  les  îles  des  Débouquemens ,  leurs 
orientemens ,  leurs  gifemens  &  leurs  diftances  refpectives,  j'ai  employé  la  méthode  &  les  moyens  que  M.  le  chevalier  de  Borda  avoit  mis  en  ufage 
lui-même,  dans  ïa  détermination  qu'il  a  faite,  en   1776,  des  îles  Canaries  &  d'une  partie  des  côtes  de  l'Afrique. 

J'ai  comparé  la  longitude  donnée  par  le  moyen  des  montres  marines ,  à  celle  d'un  lieu  placé  avec  précifion ,    tel  que  le  Cap-françois. 

Après  m'être  afîùré  de  l'exactitude  de  ïa  marche  des  montres  marines,  en  comparant  leur  mouvement  à  celui  d'une  pendule  à  fécondes,  réglée  par 
des  hauteurs  correfpondantes  du  Soleil ,  j'ai  mis  à  la  voile ,  &  je  me  fuis  tranfporté ,  auffi  promptement  qu'il  a  été  poffible ,  près  des  points  &  des  caps 
que  j'ai  jugé  devoir  fervir  de  bafe  à  i'enfemble  de  mon  travail. 

Autant  que  j'ai  pu ,  je  n'ai  pas  ïaiffé  écouler  plus  de  quinze  jours,  fans  revenir  vers  un  point  déjà  bien  connu,  pour  y  vérifier  la  marche  des  montres 
marines ,  en  comparant  la  longitude  qu'elles  donnoient  alors ,  avec  celle  affignée  précédemment  à  ce  même  point.  Lorfque  j'ai  aperçu  une  différence 
un  peu  confidérable,  je  fuis  revenu  au  mouillage  pour  examiner  de  nouveau  la  marche  des  montres  ;  lorfque  j'ai  reconnu  que  leur  marche  n'avoit  pas 
changé,  j'ai  continué  ma  navigation  &  mes  opérations. 

J'ai  cherché  à  mettre  ïa  plus  grande  précifion  dans  ïa  détermination  des  principaux  points  qui  ont  fervi  de  bafe  à  tout  mon  travail ,  &  j'ai  quelquefois 
recommencé  mes   opérations  fur  différens  points ,  pour  obtenir  un  accord  jufqu  a  une  demi-minute  près ,  entre  les  obfervations  faites  à  diverfes  époques. 

Je  fuis  loin  d'affurer  avoir  donné  à  mon  travail  un  degré  de  précifion  auffi  rigoureux,  &  qui  même  pourrait  paroître  imaginaire;  mais  on  jugera 
par-là  du  foin  que  j'ai  pris  pour  atteindre  ïa  plus  grande  précifion  poffible. 

Au  refle,  je  puis  certifier  avoir  trouvé  prefque  toujours  l'accord  le  plus  exact  dans  les  déterminations  faites  à  plufieurs  mois  d'intervalle. 

Lorfqu'après  avoir  déterminé  aflronomiquement  la  pofition  des  principaux  points ,  je  faifois  les  détails  des  Côtes ,  afin  de  les  réunir ,  je  relevois  ceux 
qui  étoient  les  plus  apparens  de  la  Côte,  en  eflimant  en  même  temps,  avec  beaucoup  de  foin,  la  route  qu'avoit  faite  le  Bâtiment;  j'affujettifîbis 
cette  route  à  une  ou  plufieurs  longitudes  obfervées  le  matin,  à  une  latitude  obfervée  à  midi,  &  à  une  ou  plufieurs  longitudes  obfervées  ïe  foir.  Je 
multipliois  les  reïèvemens  autant  qu'il  étoit  poffible,  âc  je  prenois  avec  la  plus  grande  attention,  tous  les  gifemens  des  points  ou  objets  remarquables, 

les  uns  par  les  autres. 

Le  foir,  je  traçois  fur  le  papier  ïa  route  du  Bâtiment  &  tous  les  reïèvemens  &  gifemens  faits  pendant  ïa  journée. 

On  penfe  bien  que,  fur  mon  deffin,  tous  les  reïèvemens  d'un  même  objet  ne  fe  recoupoient  pas  toujours  au  même  point,  &  que  j'étois  obligé  de 
prendre  des  pofitions  moyennes  entre  toutes  celles  que  me  donnoient  ces  reïèvemens;  mais  je  remarquerai  qu'il  étoit  rare  qu'il  y  eût  des  différences 
confidérables  dans  les  réfultats, 

De  cette  manière,  les  divers  points  de  ïa  côte  fe  trouvoient  déterminés,  &  j'avois  une  configuration  exacte  de  ïa  côte  &  des  îles. 

Je  comparois  enfuite  ces  déterminations  avec  celles  qui  réfultoient  des  obfervations  de  longitude  &  de  latitude ,  &  je  faifois  des  corrections  aux 
unes  ou  aux  autres,  fuivant  le  degré  de  probabilité  que  chacune  pouvoit  avoir. 

Après  une  croifière  d'environ  un  mois,  plus  ou  moins,  je  revenois  avec  plufieurs  petites  Cartes  particulières  que  j'affujettiffois  enfembïe ,  au  moyen 
des  points  principaux  déjà  déterminés. 

C'efl  ainfi  que  j'ai  formé  la  Carte  générale  de  l'île  de  Saint-Domingue  &  celle  des  Débouquemens.  Ces  moyens  qui,  au  premier  coup-d'œiï,  pourraient 
paroître  ne  devoir  pas  donner  une  grande  précifion  ,  font  tels  cependant  que ,  par  ïa  multiplication  des  obfervations  &  des  reïèvemens ,  les  corrections 
qu'on  eft  obligé  de  faire  pour  accorder  les  différens  réfuïtats  ne  font  jamais  confidérables,  &  que  l'on  parvient  à  un  réfultat  moyen  qui  doit  être  confidéré 

comme  très-exact. 

Mes  reïèvemens  ont  été  tracés  en  employant  une  échelle  de  quatre  lignes  par  Mille  ;  &  ïa  facilité  d'apercevoir  ïa  grandeur  d'un  quart  de  Mille  m'a 
toujours  permis  d'afTeoir  mes  déterminations  à  moins  de  quinze  fécondes  de  degrés;  précifion  au  moins  auffi  grande  que  celle  à  laquelle  on  peut  prétendre 
pour  déterminer  une  latitude  à  la  mer,   ou  une  longitude  par  les  montres  marines. 

Pour  fuivre  &  faciliter  les  opérations  de  cette  campagne,  j'étois  accompagné  par  un  petit  Bâtiment,  commandé  d'abord  par  M.  de  Guidy,  Lieutenant 
de  Vaiffeau,  Officier  diftingué  par  fes  taïens  &  {es  connoiffances  ;  ayant  eu  ïe  malheur  de  perdre  ce  camarade  eftimable ,  M.  le  chevalier  de  Bras-Pujet, 
Capitaine  de  Vaiffeau,  commandant  les  forces  navales  du  Roi,  aux  îles  fous  le  Vent,  deftina  M.  le  chevalier  de  Ruât,  Lieutenant  de  Vaiffeau,  pour 
prendre  le  commandement  du  Bâtiment  qui  devoit  m'accompagner  ;  ïe  zèle  &  les  taïens  de  cet  Officier  ont  beaucoup  contribué  au  fuccès  des  opérations 
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de  cette  campagne,  pïufieurs  Plans  particuliers  ont  été  levés  par  lui,  &  les  détails  de  la  partie  de  la  côte  de  Saint-Domingue,  depuis  le  cap  de  Saint-Marc 
jufqu'à  la  plate-forme,  font  entièrement  fon  ouvrage. 

On  m'avoit  accordé  auffi,  fous  le  titre  &  Aumônier ,  M.  Nouet,  de  l'Ordre  de  Cîteaux,  Aftronome ,  attaché  maintenant  à  l'OLfervatoire  de  Paris; 
occupé  particulièrement  du  foin  de  fuivre  &  de  vérifier  le  mouvement  des  montres  dans  les  différentes  relâches,  fon  zèle  ne  lui  a  jamais  Iaiffé  échapper 
une  occafion  de  faire  des  obfervations  &  de  les  multiplier  autant  qu'il  étoit  poiTible  :  fa  capacité  allez  connue ,  doit  ajouter  à  la  confiance  que  l'on  peut 
avoir  dans  les  déterminations  qui  ont  été  faites. 

M.  Ozanne,  Ingénieur  -  conftru&eur  de  ïa  Marine,  avoit  été  embarqué  fur  mon  Bâtiment,  en  fa  qualité  d'Ingénieur. 

Les  vues,  jointes  aux  Cartes,  font  gravées  d'après  (es  deffins;  fon  habileté  &  (es  talens  font  aiïez  connus  pour  donner  l'idée  que  l'on  doit  avoir  de 
l'exaclitude  &  de  ïa  précifion  avec  ïefqueïïes  eïïes  font  rendues. 

Afin  de  mettre  plus  de  fuite  &  de  clarté  dans  rénumération  des  autorités  qui  m'ont  fervi  à  placer  les  points  de  ïa  côte  de  Saint-Domingue,  je  ne  rapporterai 
qu'à  la  fin  de  l'ouvrage,  les  détails  relatifs  aux  moyens  employés  pour  régler  le  mouvement  des  montres  dans  les  différentes  croifières  :  &  l'on  pourra  y 
recourir,  fi  l'on  veut  juger  des  foins  qui  ont  été  apportés  pour  connoître  les  corrections  qu'il  falïoit  faire  aux  longitudes  obfervées  pendant  le  cours  de  la  navigation  * 


*  Tous  les  relèvemens  rapportés  dans  cet  Ouvrage  font  corrigés  de  la  Variation. 


Détails  de  la  pofition  des  principaux  points  qui  ont  fervi  de  bafe   à  la  conflruBion  des  deux  Cartes. 


$.    i. 

Cap    Samana. 

Latitude 1 9d      i  j'      4°" 

Longitude 71.      33.      3  °» 

Le  6  juin  1784,  à  midi,  j'ai  obfervé  io/1  2 1'  52"  de  latitude  Nord,  &  au  même  inftant  on 
relevoit  le  cap  Samana  au  Sud  z^d  Oueft.  Par  pïufieurs  relèvemens  faits  avant  &  après 
midi,  on  trouve  que  fa  diftance,  au  moment  de  l'obfervation  de  latitude  &  du  relèvement 
de  midi,  étoit  de  6  milles  ;  d'où  l'on  conclud  fa  latitude  de  19e*  15'  4.0". 

M.  de  Verdun,  en  1772,  a  affigné  à  ce  cap  une  latitude  de  i^d  15',  laquelle, 
comme  on  voit ,  ne  diffère  que  de  40"  de  celle  que  j'ai  déterminée. 

Le  même  jour,  au  moment  où  on  relevoit  le  cap  de  Samana  au  Sud,  les  montres 
donnoient  yid  32'  20",  ce  qui  donnerait  cette  même  longitude  au  cap  de  Samana;  mais 
M.  de  Verdun,  en  1772,  l'ayant  déterminée  de  yià  33'  30",  &  ne  croyant  pas  devoir 
donner  une  confiance  entière  aux  relèvemens  qui  furent  faits  au  moment  que  j'obfervois, 
j'ai  placé  ce  cap  par  la  longitude  de  7id  33'  30". 

S-   *. 

Cap   Cabron. 

Latitude 19*     21'     52" 

Longitude 71.     38.     40. 

Le  6  juin  1784,  à  midi,  j'ai  obiervé  19**  21'  52"  de  latitude,  &  l'on  relevoit  le 
cap  Cabron  à  l'Oueft  ;  d'où  l'on  conclud  cette  même  latitude  obfervée  pour  ce  cap. 

Cette  latitude  diffère  de  celle  affignée  pour  ce  cap  par  M.  de  Verdun,  de  ^2"  ;  mais 
il  dit  (tome  II,  page  167)  que  l'on  a  conclu  la  latitude  du  cap  Cabron  par  un  réfultat 
pris  entre  deux  relèvemens,  dont  l'un  donnoit  19e*  23',  &  l'autre  19e1  20',  &  l'on 
voit  que  la  latitude  affignée  de  iod  21'  52",  diffère  peu  d'un  milieu  entre  ces  deux 
déterminations. 

Le  même  jour,  relevant  le  cap  Cabron  au  Sud,  les  montres  ont  donné  yid  38'  40". 
Cette  longitude  eft  la  même,  à  7"  près,  que  celle  que  lui  avoit  affignée  M.  de  Verdun, 
en   1772. 

S-     3- 


Vieux    Cap. 


Latitude  .  .  , 
Longitude  , 


19°     40      30 

72.     22.     00. 


Le  ^  août  178^,  au  matin,  j'ai  relevé  le  Vieux  Cap  au  Sud  2^d  30'  Eft;  par  pïufieurs 
relèvemens  faits  enfuite ,  la  diftance  a  été  conclue  de  9  milles  \  :  les  montres  donnoient 
alors  72e1  26'   05"  ;  d'où  l'on  déduit  la  longitude  pour  ce  cap,  de  72d  22'  00". 

Le  même  jour,  à  midi,  j'ai  obfervé  20e1  03'  00"  de  latitude,  &  l'on  avoit  fait  depuis 
le  relèvement  du  matin  1 8  milles  au  Nord  40'  Eft  ;  ce  qui  donne ,  pour  la  latitude  du 
•relèvement  du  matin,  19  49';  d'où  l'on  déduit,  au  moyen  du  premier  relèvement  & 
de  la  diftance,  conclue  pour  ce  moment,  la  latitude  du  Vieux  Cap  de  19  40'  30", 
Cette  pofition  eft  abfolument  conforme  à  celle  que  lui  a  donnée  M.  le  Marquis  de  Verdun, 
en   1772. 

Cap    la    Roche, 

Latitude , .    19*     41'     30" 

Longitude , , 72.     31.     30, 

Le  5  août  1785,  au  matin,  j'ai  relevé  le  cap  la  Roche  au  Sud  34**  30'  Oueft;  la 
latitude  à  ce  moment,  déduite  de  celle  obfervée  à  midi,  étoit  de  19e*  49',  &  la  diftance 
du  cap  la  Roche  étoit  de  8,8  milles,  ce  qui  donne  une  différence  en  latitude  de  7'  30". 


Latitude  obfervée t ....... ,    i  od 

Différence  Sud  ,....,...,.,.... — 


49      00 
07.     30. 


Latitude  du  cap  la  Roche ........ 19,     41,     30. 

Au  moment  du  relèvement  ci-deffus,  les  montres  ont  donné  72**  26'  05"  de 
longitude;  par  le  relèvement  &  la  diftance  du  cap  la  Roche,  cité  ci-deffus,  on  voit 
que  le  cap  la  Roche  étoit  }'  15"  à  l'Oueft  du  bâtiment. 

Longitude  obfervée yz*     z6'     05" 

Différence  Oueft _j_      05.     2  j . 


Longitude  du  cap  la  Roche ..,..,., 72. 


3«.     30. 


t 


S-   y 

Pointe    Ifabellique. 


Latitude 1  pd 

Longitude yi. 


5  9 
17- 


10 

oj, 


Le  7  juin,  à  midi,  on  a  relevé  la  pointe  Ifabellique  à  l'Oueft  23^  30'  Sud,  & 
l'on  a  obfervé  20d  05'  de  latitude  ;  à  2h  4^'  après  midi,  ayant  fait  14. milles  |  à  l'Oueft 
iid  Sud,  on  a  relevé  la  pointe  Ifabellique  au  Sud,  d'où  l'on  a  conclu  la  latitude 
ci-deifus.  Au  moment  où  l'on  relevoit  la  pointe  Ifabellique  au  Sud,  les  montres  ont 
donné  73^  37'  of;  ce  qui  donne  cette  même  longitude  pour  la  pointe  Ifabellique. 

Pointe    la    Grange. 


>9a 
74. 


54'     3° 

09.     30. 


Longitude 

J'ai  pïufieurs  fois  obfervé  la  latitude  à  peu  de  diftance  de  la  Grange  ;  &  par  divers 
relèvemens  &  les  diftances  calculées,  la  latitude  de  cette  pointe  a  toujours  été  trouvée 
de  iç>d  ^3'  40"  à    iyd  $y  20";  ce  qui  donne  par  un  milieu    i9d  ^4'  30". 

La  longitude  de  cette  pointe  peut  fe  déduire  d'un  relèvement  fait  à  terre ,  du  lieu  où 
étoit  placé  i'obfervatoire  au  cap. 

Étant  à  notre  obfervatoire  par  19e1  46'  34"  de  latitude,  &  74^  38'  42"  de  longitude, 
j'ai  relevé  la  Grange  à  l'Oueft  i$d  30'  Nord:  prenant  pour  la  latitude  de  la  Grange 
celle  donnée  ci-deffus,  on  trouvera  pour  la  longitude  du  point  relevé,  74^  08'   ^0". 

Le  31  mai,  j'ai  relevé  la  Grange  au  Sud,  &  les  montres  ont  donné  pour  la  longitude 
74d  10'  10"  :  prenant  un  milieu  entre  ces  deux  déterminations,  on  trouvera  74^  09'  30". 
J'ai  cru  devoir  prendre  cette  longitude  moyenne,  parce  qu'elle  le  rapporte  exactement 
à  celle  affignée  à  cette  pointe  par  M.  le  Marquis  de  Verdun. 

S-    7.  ■ 

Haut -fond  de  la  Grange. 


Latitude  . 20d     00' 

Longitude , 74.     07. 


30" 
oj. 


Le  31  mai,  à  midi,  étant  fur  le  haut -fond  de  la  Grange,  par  ^  braffes,  fond  de 
caye  &  corail,  j'ai  obfervé  20d  oo'  30"  de  latitude;  au  même  moment  on  a  relevé  la 
Grange  au  Sud  2id  30'  Oueft:  or,  la  Grange  étant  par  i9d  J4'  30"  de  latitude,  & 
74d  09'  30"  de  longitude,  je  conclus  du  relèvement  fait  à  midi,  que  le  bâtiment  étoit 
2'  25"  à  l'Eft  de  la  Grange. 


Longitude  de  fa  Grange 741 

Différence    Eft 


09' 

02. 


30" 

2J. 


Longitude  du  haut-fond  de  fa  Grange 74.     07. 

î.    8. 
Le   Cap. 


05. 


Latitude  .  . 
Longitude 


19*     46'     24* 


;4"  l  à  l'églife. 
74.     38.     25.  £         6 


Cette  détermination  eft  celle  affignée  par  M."  de  Verdun,  Borda  &  Pingre,  ainfi 
qu'on  peut  le  voir  (voyage  de  la  Flore  en  1772).  Étant  au  lieu  de  notre  obfervatoire, 
on  a  obfervé  la  latitude  par  des  hauteurs  méridiennes  d'étoiles  prifes  au  Nord  &  au  Sud , 
&  par  un  milieu  on  a  eu  i9d  46'  34"  ;  on  relevoit  le  clocher  de  l'églife  à  l'Oueft  40d  Sud, 
&  l'on  a  conclu  de  ce  relèvement,  une  différence  en  longitude  avec  l'églife,  de  17":  ce 
qui  a  donné,  pour  le  lieu  de  I'obfervatoire,  74d  38'  42". 

S-    9- 


îlet  à  Rat. 


Latitude 


48' 
48. 


53 

3  5- 


Longitude 74. 

Le  2j  octobre,  étant  fur  l'îlet  à  Rat,  par  un  milieu  entre  deux  hauteurs  méridiennes 

du  Soleil,  prifes  au  quart-de-cercle,  j'ai  déterminé  la  latitude  de  cet  îlet  de  i9d  48'  53". 

Etant  parti  du  Cap  le  13  octobre    1784,  j'étois  venu  mouiller  dans  l'après-midi 

fous 
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fous  l'îlet  à  Rat,  &  les  montres  donnèrent  pour  différence  de  méridien  avec  le  cap,  10'  10" 
à  l'Oueft. 

Longitude  du  Cap 74d     38'     2  j" 

Différence   Oueft . -+-       10.      10. 

Longitude  de  l'îlet  à  Rat 74.     48.     3  j. 

Durant  mon  féjour  dans  la  baie  de  Lacul,  j'en  ai  levé  le  plan  avec  foin,  &  ayant 
comparé  fur  ce  plan  la  pofition  donnée  à  l'îlet  à  Rat ,  avec  celle  du  lieu  où  le  faifoient 
journellement  les  obfervations ,  j'ai  trouvé  la  latitude  de  cet  îiet,  de  i^d  49',  &fa  longitude 
de  n^  48'  4  c";  différence  trop  peu  confidérable  pour  en  tenir  compte. 

j*.       I  O. 

Lieu  de  notre  obfervatoire  à  la  baie  de  Lacul. 

Latitude 1  od     45'     34" 

Longitude 74.      jo.     00. 

L'endroit  où  l'on  a  obfervé  le  mouvement  des  montres  &  vérifié  leurs  marches,  étoit 
l'habitation  Bouché  au  camp  de  Louife  ;  la  latitude  en  a  été  déterminée  par  des  hauteurs 
méridiennes  d'étoiles  prifès  au  Nord  &  au  Sud;  la  longitude  a  été  conclue  d'après  les 
montres,  en  comparant  le  mouvement  trouvé  au  cap  &  celui  obferyé  pendant  le  féjour 
dans  la  baie. 

JV    1 1 . 

L'anfe  à  Chouchou. 

Latitude 1  pd      j  o'     48"  ?  à  la  pointe  Efl 

Longitude 74.     j 6.     3  J.  )     de  la  baie. 

Je  fuis  venu  mouiller  dans  cette  baie  le  9  juillet  1784.;  j'en  ai  levé  le  plan,  &  ayant 
déterminé  la  pofition  de  la  pointe  Eft  de  la  baie ,  relativement  au  lieu  du  mouillage  où 
l'on  avoit  obfervé  la  latitude,  je  l'ai  rapporté  à  ce  point. 

J'ai  conclu  la  longitude  par  les  montres,  d'un  milieu  pris  entre  nos  obfervations,  & 
j'ai  trouvé   18'  10"  à  l'Oueft  du  cap. 

Longitude  du  cap 74d     38'     25" 

Différence  Oueft -+-      1  S.      10. 

Longitude  de  la  pointe  Eft 74.     56.     35. 

.    JY    12, 
Pointe   d'Icague. 

Latitude I5»d      54'     28" 

Longitude 75-     °3-      '3- 

Cette  pointe  étoit  intéreiTante  à  déterminer  avec  précifion,  parce  qu'elle  fe  voit  de 
très -loin,  &  que  fa  pofition  la  met  dans  le  cas  d'être  relevée  fouvent  à  l'attérage  du 
cap;  en  outre,  elle  forme  avec  la  pointe  orientale  de  la  Tortue,  l'entrée  de  ÏEH  du 

canal  de  ce  nom. 

Le  4  juillet  1784,  à  311  \  du  foir ,  le  bâtiment  étant,  d'après  l'obfèrvation  faite 
précédemment  à  midi,  par  20d  00'  15"  de  latitude,  les  montres  ont  donné  pour 
longitude  22'  20"  àl'Oueft  du  cap,  c'eft-à-dire ,  7/  00'  4)".  Alors  j'ai  relevé  la  pointe 
d'Icague  au  Sud,  22d  30'  Oueft.  Ayant  couru  au  Nord  39d  Ouefl  2,8  milles,  j'ai  relevé 
la  pointe  d'Icague  par  la  pointe  Eft  de  la  Tortue  au  Sud,  f[  Oueft;  en  outre,  étant  à 
la  pointe  Efl  de  l'anfe  à  Chouchou,  dont  la  pofition  eft  donnée  ci-deffus,  j'ai  relevé 
cette  même  pointe  d'Icague  à  l'Oueft,  30e*  Nord  :  de  ces  trois  relèvemens  qui  s'accordent 
parfaitement ,  j'ai  déduit  la  différence  de  la  latitude  entre  la  pointe  de  l'anfe  à  Chouchou 
&  celle  d'Icague,  de   3'  40"  Nord. 

Latitude  de  la  pointe  Eft  de  l'anfe  à  Chouchou.  ...     10*      jo'     48" 
Différence  Nord ••»-+-      03.     40. 

Donc  ,  Latitude  de  la  pointe  d'Icague iQ.      54.     28. 

De  même  on  a  conclu  la  différence  en  longitude  entre  la  pointe  Efl  de  l'anfe  a 
Chouchou  &  la  pointe  d'Icague,  de  6'  38"  àl'Oueft 

Longitude  de  l'anfe  à  Chouchou 74d      56'     3  5" 

Différence  Oueft. ■+-     °6-     3 8> 

Longitude   de  la  pointe  d'Icague 7$.     03.      13. 

S-     13- 

Pointe  Efl  de  la  Tortue. 

Latitude 2°d     °°'     55° 

Longitude 7Ï-     °2-     3  5- 

Le  4  juillet  1784,  à  3h  \  du  foir,  d'après  l'obfèrvation  faite  à  midi,  on  étoit  fuivant 
l'eftime  par  20d  00'  15"  de  latitude,  &  à  une  très^petite  diftance  de  la  pointe  Eft  de  la 
Tortue  ;  les  montres  plaçoient  le  bâtiment  22'  20"  à  l'Oueft  du  cap  :  alors  j'ai 
relevé  la  pointe  Eft  de  la  Tortue  à  l'Oueft,  2)d  Sud.  Ayant  fait  3,6  milles  au  Nord, 
39d  Oueft,  j'ai  relevé  cette  même  pointe  au  Sud;  en  outre,  étant  fur  la  pointe  Eft  de 
l'anfe  à  Chouchou,  dont  la  pofition  eft  connue,  j'ai  relevé  la  pointe  Eft  de  la  Tortue  au 
Nord,  2  9d  30'  Oueft.  De  ces  relèvemens  combinés,  j'ai  conclu  la  différence  en  latitude 
entre  la  pointe  Eft  de  la  Tortue,  &  la  pointe  Eft  de  l'anfe  à  Chouchou,  de  10'  7". 

Latitude  de  l'anfe  à  Chouchou •  •    ï9i      5°'     48 

Différence  Nord -*-      10-       7- 

Latitude  de  la  pointe  de  la  Tortue, 2.0.     00.      5  j. 

Si  Ton  concluoit  cette  latitude  du  premier  relèvement ,  on  trouveroit  la  même  déter- 
mination. 

La  longitude  de  cette  pointe  peut  fe  déduire  également  du  premier  &  du  dernier 
relèvement:  les  deux  premiers  combinés  donnent  une  différence  en  longitude  de  1'  50" 
pour  la  pofition  du  bâtiment ,  depuis  le  moment  de  l'obfèrvation  de  longitude  jufqu'à 


celui  où  l'on  a  relevé  la  pointe  au  Sud;  lefquels ,  ajoutés  à  22'   20"  trouvées  ci-deffus, 
donnent  24'    10"  à  l'Oueft  du  cap. 

Longitude  du  cap 74*     38'     2  5" 

Différence  Oueft 00.      24.      1  o. 

Longitude  de  la  pointe  Eft  de  la  Tortue 7$.      02.      3  5. 

$.         I  4. 

Mouillage  de  la  Baffe-  Terre  dans  file  de  la  Tortue 

Latitude 20J     o  1'     40" 

Longitude 7$.     07.     30. 

Étant  venu  mouiller  à  la  Baffe-Terre  le  31  octobre  1784,  la  latitude  a  été  obfervée 
pendant  deux  jours ,  &  par  un  milieu  pris  entre  les  différens  réfultats ,  j'ai  déterminé  la 
latitude  de  20d  01'  40".  Plufieurs  hauteurs  du  foleil  >  prifes  avec  le  cercle  pendant  deux 
jours ,  foir  &  matin ,  ont  donné  plufieurs  réfultats  ;  &  par  un  milieu ,  j'ai  trouvé  une  différence 
Oueft  avec  le  cap,  de  29'  05". 


Longitude  du  cap 74"* 

Différence  Oueft  donnée  par  les  montres -+- 


38'       2J" 
20.        OJ. 


Longitude  de  la  Baffe-Terre 75.      07.     30. 

Pointe  du  Carénage  au  port  Paix. 

Latitude 1  od      56'     00" 

Longitude 75.      12.      1  j . 

Le  7  juillet  1784,  à  midi,  j'ai  obfervé  i9d  59'  11"  de  latitude;  &  la  longitude 
donnée  le  matin  par  les  montres,  rapportée  à  midi,  plaçoit  le  bâtiment  48'  05"  à  l'Oueft 
du  cap.  Dans  cette  pofition,  j'ai  relevé  la  pointe  du  Carénage  au  port  Paix  à  l'Eft, 
i3d   30'  Sud. 

Étant  au  mouillage  de  la  Baffe-Terre  déterminé  ci-deffus ,  on  a  relevé  la  pointe  du 
Carénage  au  Sud,  40d  30'  Oueft;  on  a  eu  le  gifement  de  la  pointe  Eft  de  la  Tortue, 
par  cette  même  pointe  du  Carénage.  De  ces  trois  données  qui  s'accordent  entr'elles, 
j'ai  conclu  la  latitude  de   i9d  )6' ,  &  la  longitude  de  33'  jo"  à  l'Oueft  du  cap. 

Longitude  du  cap 74a     38'     25" 

Différence  Oueft  trouvée  par  le  relèvement 00.     33.     jo. 

Longitude  de  la  pointe  du  Carénage 75.      12.      1  j, 


S-    1 6- 

Pointe  Ouefl  de  la  Tortue. 


05' 
21. 


20" 

36\ 


Latitude. 20* 

Longitude 7  J  • 

Le  4  juillet ,  après  avoir  fuivi  la  côte  du  Nord  de  la  Tortue  pour  en  déterminer  le 
contour,  étant  arrivé  à  l'extrémité  Oueft  de  cette  île,  au  moment  où  cette  pointe  reftoit 
au  Sud,  les  montres  ont  donné  par  un  milieu  pris  entre  plufieurs  obfervations,  43'  11" 
à  l'Oueft  du  cap. 


Longitude    du    cap 

Différence  Oueft  donnée  par  les  montres, 


74 
00. 


3  « 
43' 


a  5 

1  t. 


Longitude   de  la  pointe  Oueft  de  la  Tortue 75.     21.     36. 

Plufieurs  relèvemens  de  la  pointe  Oueft  de  la  Tortue,  rapportés  à  la  pofition  du 
bâtiment,  pourroient  donuer  la  latitude  de  cette  pointe;  mais  j'ai  penfé  que  tous  les  points 
paroîtroient  mieux  liés  les  uns  aux  autres  en  les  affujettiffant  à  un  point  déjk  connu.  C'eft 
pourquoi  je  détermine  la  latitude  de  la  pointe  Oueft  de  la  Tortue,  au  moyen  de  la  Jon~ 
gitude  ci-deffus ,  &  d'un  relèvement  fait  à  la  pointe  Eft  du  port  à  l'Ecu ,  dont  on  verra 
ci-après  la  détermination.  Etant  donc  fur  la  pointe  Eft  du  port  à  l'Ecu,  par  i9d  $y  08" 
de  latitude,  &  7^d  30'  ^5"  de  longitude,  j'ai  relevé  la  pointe  Oueft  de  la  Tortue  au 
Nord,  4id  Eft,  d'où  je  conclus  la  différence  de  latitude  entre  ces  deux  pointes,  de  io'  12". 


Latitude  de  la  pointe  du    port  à  l'Ecu 1  Qd      55' 

Différence  Nord  par  les^  relèvemens 00.      10. 


08 

I  2. 


Latitude  de  la  pointe  Oueft  de  la  Tortue 

S-    17. 

Pointe   Efl  du  Port  à  lÊcu. 


20.      OJ, 


20. 


Latitude 


Jï 


00" 


Longitude 7J.     30.      jj. 

Je  fuis  venu  mouiller  dans  la  baie  du  port  à  l'Écu,  le  4  juillet  1784,  &  du  mouillage 
je  relevois  la  pointe  Efl  de  la  baie  au  nord.  Ayant  fait  plufieurs  obfervations  de  la 
hauteur  du  foleil ,  les  montres  ont  donné  pour  différence  en  longitude  entre  le  mouillage 
&  le  cap  François,  ^2'  30". 

Longitude  au  cap  François 74d     38'     25" 

Différence  Oueft 00.      52.     30. 


Longitude  de  la  pointe  Eft  du  port  de  l'Écu 75.     30.     5  j. 

J'ai  levé  le  plan  de  cette  baie;  &  ayant  obfervé  la  latitude  au  mouillage,  de   i9d  54' 
40" ,  j'ai  conclu,  au  moyen  du  plan,  la  latitude  de  la  pointe  Eft  de  la  baie,  de  i9d  5^'  00". 

S.     «8. 

Pointe  de  Jean  Rabel. 

Latitude 1 9*      55'      ÏO" 

Longitude 75.     30.      52. 

Étant  au  mouillage  de  Jean  Rabel,  j'ai  obfervé  à  terre  fur  la  batterie,  la  latitude  de 
I9d    ^4    30".  J'ai  relevé  la  pointe  de  Jean  Rabel  au  Nord-eft,  &  par  le  plan  de  la 
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haie,  je  trouve  fa  diftance  à  la  batterie,   de  900  toifes ,  d'où  je  conclus  la  différence 
Nord  avec  la  batterie,  de  40". 

Latitude  obfervée 1 9d      54'     30" 

Différence   Nord 00.      00.     40. 

Latitude  de  la  pointe  de  Jean  Rabel 19.     55.     10. 

Venant  du  cap  François,  j'ai  relevé  la  batterie  de  Jean  Rabel  au  Sud,  &  au  même 
moment ,  par  une  obfervation  de  longitude ,  les  montres  ont  donné  la  différence  entre 
ce  point  &  le  cap,  de  id  01'  55"  :  ayant  levé  le  plan  de  la  baie,  j'ai  trouvé  que  la 
pointe  de  Jean  Rabel ,  étoit  4.0"  plus  Eft  que  la  batterie  ;  d'où  j'ai  conclu  pour  la  pointe, 
id  01'    \f  à  l'Oueft  du  cap. 

Longitude  du  cap y^d     38'     25" 

Différence  Oueft -+- 1 .     01.      15. 

Longitude  de  la  pointe  de  Jean  Rabel,  rapportée  au  cap...   75.     30.     40. 

Le  13  juillet  178^,  je  fuis  venu  mouiller  dans  la  rade  de  Jean  Rabel,  venant  du 
mole  de  Saint -Nicolas  ;  &  partant  de  la  longitude  afïignée  au  mole  Saint -Nicolas,  ainfi 
qu'on  le  verra  ci  -  après ,  les  montres  ont  donné  la  batterie ,  9'  à  l'Eft  du  mole  Saint- 
Nicolas  ;  y  ajoutant  40'  pour  la  différence  en  longitude  trouvée  par  le  plan  entre  la 
batterie  &  la  pointe  ,  on  a  9'   40". 

Longitude  du  mole  Saint- Nicolas. y$A     49'     45" 

Différence  Efl —      op.     40. 

Longitude  de  la  pointe  de  Jean  Rabel ,  rapportée  au  mole.   75,     40.     05. 

Comme  le  mole  Saint-Nicolas  fe  trouve  déterminé  avec  une  grande  précifion,  ainfi 
qu'on  va  le  voir,  &  que  les  montres  ont  eu  un  mouvement  régulier,  fbit  en  venant  du 
cap  à  Jean  Rabel ,  foit  en  allant  du  mole  Saint-Nicolas  à  Jean  Rabel ,  rien  ne  peut 
déterminer  à  préférer  l'une  de  ces  deux  déterminations;  ainfi,  prenant  un  milieu  entre 
elles ,  on  a 

Longitude  rapportée  au  cap. 75**     39'     40" 

Longitude  rapportée  au  mole  Saint-Nicoïas 75.      40.     05. 

Somme 1  50.     yç.     45. 

|  fomme  ou  longitude  de  la  pointe  de  Jean  Rabel.  .  .  .    y  y     39.     52. 

S-      l9- 

Le  mole  Saint -Nicolas. 

Latitude 194     49'     20"/  r 

_        .     ,  e aux  cafernes. 

Longitude 75.     49.     4j.  \ 

Je  fuis  venu  mouiller,  à  la  fin  de  décembre  1784,  au  mole  Saint- Nicolas  ;  notre 
obfervatoire  a  été  établi  aux  cafernes,  près  de  la  ville  ;  la  latitude  a  été  obfervée 
plufieurs  fois  par  des  hauteurs  méridiennes  d'étoiles  prîtes  au  Nord  &  au  Sud,  elle  a 
été  trouvée  par  un  milieu  19e1  49'  20",  ainfi  que  l'avoient  obfervé  M.rs  de  Verdun, 
Borda  &  Pingre,  en  1772  :  les  montres  ont  donné  pour  la  différence  en  longitude 
avec  le  cap,  par  un  milieu  entr'elles ,   id    11'    <y. 

Longitude  du  cap  François 74d     38'     25" 

Différence 01.      ri.      j  5. 

Longitude  du  mole  Saint-Nicolas 75.      50.     20. 

J'ai ,  pour  déterminer  encore  la  longitude  de  ce  point ,  les  deux  données  citées  ci- 
delTus  ;  venant  du  cap,  j'ai  déterminé  par  les  montres  la  batterie  de  Jean  Rabel, 

à  l'Oueft  du  cap  de id     01'      5  j* 

Venant  du  mole  Saint- Nicolas,  j'ai  déterminé  par  les 
montres  la  batterie  de  Jean  Rabel ,  à  l'Eft  du  mole 
Saint-Nicolas  ,    de.  ........  , 09.     00, 

Somme  des  deux  quantités 1.      10.      j  j. 

La  fomme  détermine  la  différence  en  longitude  entre  le  cap  François  &  le  mole 
Saint -Nicolas. 

Longitude  du  cap .  , y  if     38'     25" 

Différence   Oueft 1 ,      10.      5  j. 

Longitude  conclue  pour  le  mole  Saint  -  Nicolas.  ..  .    75.     49.     20. 

Longitude  donnée  immédiatement.  .............    75.      50.     20. 

Prenant  un  milieu 75.     49.      jo. 

M."  de  Verdun,  Borda  &  Pingre  déterminent  la  longitude  de  ce  lieu  par  7^  49'  45" , 
&  j'ai  dû ,  ce  me  femble ,  ne  devoir  rien  changer  à  leur  détermination. 

Etant  au  mouillage  dans  la  baie  du  mole,  j'en  ai  levé  le  plan  ;  &  par  le  moyen  de 
ce  plan ,  j'ai  placé  la  pointe  du  mole  ou  de  la  prefqu'île. 

20. 

Pointe    du    Mole. 

Latitude 19^     j  o'     20" 

Longitude  .,.,..... .    75.     52.     32, 

§.        2  1. 

Cap    à    Foux. 

Latitude . ...... ,    1 9*     46'     1  o" 

Longitude 75.      54.     30. 

Etant  à  l'ouverture  de  la  baie  du  mole  Saint -Nicolas,  j'ai  eu  le  gifement  du  cap 
à  Foux  avec  la  pointe  du  mole,  Sud  2id  Oueft,  Nord  2id  EU;  &  par  plufieurs 
relèvemens,  j'ai  conclu  la  diftance  entre  ces  deux  points,  de. 4,8  milles,  ce  qui  donne 
pour  différence  Sud  en  latitude  pour  le  cap  à  Foux  avec  la  pointe  du  mole,  4'  10", 

Latitude  de  la  pointe  du  mole ,  f  .  .    i^A      50'     20" 

Différence   Sud.  .,,.,..,....,.,...,,,.,.,.    00.     04.      1  o. 

Latitude  du  cap  à  Foux 19,     46.      1  0. 


Je  conclus  par  le  même  relèvement  la  différence  de  méridien  entre  la  pointe  du  mole 
&  le  cap  à  Foux,  de  1'  )o"  Oueft. 

Longitude  de  la  pointe  du  mofe y^     52'     32" 

Différence   Oueft °o.     o  i .      50. 


75.      54.   2: 


Longitude  du  cap  à  Foux 

Le  même  jour,  6  janvier  1785,  fortant  de  la  baie  du  mole,  j'ai  relevé  le  cap  à 
Foux  au  Sud ,  &  les  montres  au  même  inftant  ont  donné  pour  la  différence  de  méridiens 
avec  le  mole,  4'  45"  à  l'Oueft. 

Longitude  du  mole  Saint-Nicolas 75*     49'     45 

Différence   Oueft oo.     04.     45. 


Longitude  du  cap  à  Foux 7J.      54.     30. 

L'on  voit  par  l'accord  de  ces  deux  réfultats,  la  précifion  avec  laquelle  on  obtient 
une  détermination  par  le  moyen  des  relèvemens 

S-       2.2. 

Pointe  de  la  Plate -forme. 

Latitude •  •  •  .    19*     34'     25" 

Longitude 7J-     41-      l7' 

Le  21  mai  au  matin  1785  ,  étant,  d'après  la  latitude  obfervée  à  midi,  par 
19"!  23'  45"  de  latitude,  &  les  montres  plaçant  le  bâtiment  45'  33"  à  l'Oueft  du 
cap  François,  j'ai  relevé  la  pointe  de  la  plate-forme  à  l'Oueft,  33d  Nord.  Le  même 
jour,  à  midi,  j'ai  obfervé  19e1  27'  00"  de  latitude,  &  par  i'obfervation  de  longitude 
faite  le  matin,  le  bâtiment  étoit  48'  3)"  à  l'Oueft  du  cap;  à  l'inftant  de  midi,  j'ai 
relevé  la  plate-forme  à  l'Oueft ,  29d  Nord  :  de  ces  relèvemens  on  conclud  la  différence 
en  latitude  pour  le  moment  du  fécond  relèvement  fait  à  midi ,  entre  le  lieu  du  bâtiment 
&  la  plate-forme,  de  7'  2j". 

Latitude  obfervée  à  midi i<)A     27'     00" 

Différence    Nord '.    00.     07.      25. 

Latitude  de  la  plate-  forme 19.     34.     2  j. 

Pour  le  moment  du  premier  relèvement,  je  déduis  la  différence  en  longitude,  entre 
la  plate-forme  &  le  lieu  de  I'obfervation,  de  17'   19". 

Différence  de  méridien  avec  le  cap ,  donnée  par  les 

montres  lors  du  premier  relèvement •.  .    ood     45'     33" 

Différence  Oueft  pour  la  plate-forme 00.      17.      19. 


Donc ,  différence  de  méridien  entre  le  cap  &  la  plate- 
forme        1  •      02.      j  2. 

Longitude  du  cap 74.     38.     25. 


Longitude  de  la  plate -forme 75.     41.     iy, 

S-   23. 

Port  à  Piment. 


Latitude  .  . 
Longitude 


19°     35      00 
75-     23-     S8' 


Le  21  mai  au  matin,  1785  ,  au  moment  où  l'on  relevoit  le  port  à  Piment  au  Nord, 
j'ai  obfervé  plufieurs  hauteurs  du  foleii;  &  par  un  milieu,  les  montres  ont  placé  le  bâtiment 
45    33"  à  l'Oueft  du  cap. 


Longitude  du  cap 

Différence  Oueft    oo 

!■■■  '■■ 

Longitude  du  port  à  Piment 


74d     38      25 
45-     33- 


•  •  •• 75-     23-     $»• 

Le  même  jour,  à  midi ,  j'ai  obfervé  i9d  27'  de  latitude,  &  au  même  inftant  j'ai  relevé 
le  port  à  Piment  au  Nord,  2id  Eft.  Au  moyen  de  plufieurs  relèvemens,  je  conclus  la 
diftance  du  point  relevé,  de  8 ,  6  milles,  ce  qui  donne  pour  différence  en  latitude  entre 
le  porta  Piment  &  le  lieu  du  bâtiment,  8'  Nord. 

Latitude  obfervée  à  midi i9d     27'     00 

Différence   Nord 08.     00. 


Latitude  du  port  à  Piment 19.     3  J. 


OOi 


$.  24. 

Pointe  la  Pierre. 


Latitude 1 9"1 

Longitude 75. 


25      35 
10.     36. 


Le  21  mai,  étant  par  19e1  23'  45"  de  latitude,  &  les  montres  plaçant  le  bâtiment 
4^'  33"  à  l'Oueft  du  cap,  j'ai  relevé  la  pointe  la  Pierre  qui  forme  la  pointe  Nord  de 
l'entrée  de  la  baie  des  Gonnaïves  à  l'Eft,  8d  Nord. 

A  midi  du  même  jour ,  le  bâtiment  étant  par  les  montres ,  d'après  la  longitude  obfervée 
du  matin,  48'  35"  à  l'Oueft  du  cap  François,  j'ai  obfervé  i9d  27'  00"  de  latitude  ;  au 
même  moment  j'ai  relevé  la  pointe  la  Pierre  à  l'Eft,  ^d  30'  Sud. 

De  ces  deux  relèvemens  on  conclud  la  différence  de  méridien  entre  le  bâtiment  &  la 
pointe  la  Pierre,  pour  l'inftant  du  premier  relèvement,  de   13'  22". 

Longitude  du  Cap  François 74d     38'     25" 

Différence  Oueft  pour  le  bâtiment 00.     4j.     33. 


Longitude  lors  du  premier  relèvement. 
Différence  Eft  pour  la  Pointe 


75- 


23. 
'3- 


58. 

22. 


Longitude  de  la  pointe  Pierre 7 j.      10,     36. 

La  différence  en  latitude  entre  l'obfervée  de  midi  lors  du  fécond  relèvement,  &  la 
pointe  la  Pierre  fe  conclud  de  01'  2^"  Nord. 

Latitude  obfervée  à  midi ,  lors  du  fécond  relèvement. . .    1 9d     27'     00 
Différence   Sud  .  , , 01.     25. 


Latitude  de  la  pointe  la  Pierre , 


19. 


J-     35' 


M.  le 


X 


( 

M.  Je  chevalier  de  Ruât,  commandant  le  brique  Y Aâivhé ,  étant  au  mouillage  dans  la 
baye  des  Gonaïves,  a  obfervé  i8d  24'  30"  de  latitude,  &  d'après  le  plan  qu'il  a  levé  de 
cette  baye,  la  pointe  la  Pierre  fe  trouveroit  placée  par  19e*  2.y  40"  ;  ce  qui  confirme  le 
réfultat  donné  par  les  relèvemens. 

S-     25. 
C!#p  Saint- Marc. 

Latitude 1  od     02'      18' 

Longitude 75.      14.      59. 

Étant  parti  du  mole  Saint-Nicolas  le  6  janvier  1785,  le  lendemain  je  fuis  venu  me 
placer  à  un  demi -mille  dans  le  Nord  de  l'extrémité  Ouefl  du  cap  Saint  -  Marc ,  &  par 
plufieurs  hauteurs  du  Soleil ,  rapportées  aux  montres  marines ,  j'ai  obtenu , 

Par  une  montre  de  M.  Berthoud..  .    ood     34'      5  50  ) 

r>  ,  -r  (  à  l'Eft  du  môle. 

rar  une  petite  montre  angloue,  ....    00.      34.     27.  j 

Prenant  un  milieu  entre  ces  deux  montres,  on  aura...   ood      34'     46" 
Longitude  du  mole  S.'  Nicolas 75.     40.     45. 

Longitude  du  cap  S.'  Marc 75.      14.      50. 

Le  8  ,  à  midi,  m'étant  placé  directement  à  l'Oueft  du  cap  Saint  -  Marc  ,  j'ai 
obfervé  io/1  02'  18"  de  latitude;  d'où  l'on  a  conclu  cette  même  latitude  pour  le  cap 
Saint -Marc. 

§.       26. 

Pointe  N.  -  JE.  de  Tîle  Gonave. 

Latitude 1 8d     48'     40" 

Longitude 75.      16.      20. 

Le  9  janvier,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  47'  35"  de  latitude,  &  ayant  relevé  le  cap 
Saint-Marc  au  Nord  2  2d  Oueft,  je  trouve  que  ce  relèvement  s'accorde  avec  l'eftime  du 
chemin  pour  placer  le  bâtiment  y  47"  à  l'Eft  du  cap  Saint -Marc;  au  même  moment 
j'ai  relevé  la  pointe  Nord-Eft  de  l'île  Gonave  à  l'Oueft  8d   Nord. 

Le  10  janvier,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  44'  30"  de  latitude,  relevant  au  même  moment 
le  cap  Saint-Marc  au  Nord  23d  Oueft,  &  la  pointe  N.-E.  de  l'île  Gonave  à  l'Oueft 
2^d  Nord.  D'après  la  latitude  obfervée,  &  le  relèvement  du  cap  Saint -Marc  d'accord 
avec  l'eftime  des  routes  depuis  une  obfervation  de  longitude  faite  le  matin,  on  trouve 
que  le  bâtiment ,  à  midi,  étoit  7'  15"  à  l'Eft  du  cap  Saint-Marc.  De  ces  deux  relèvemens 
je  conclus  que  le  9  ,  à  midi,  la  diftance  du  bâtiment  à  la  pointe  Nord-Eft  de  la  Gonave, 
étoit 7,9  milles,  &par  conféquent,  que  cette  pointe  étoit  01'  05"  plus  Nord  que  le  bâtiment. 

Latitude  bbferve'e  à  midi   le  p 1 8d     47'     35" 

Différence  Nord .+-      01.     05. 

Latitude  de  la  pointe  Nord-Eft  de  lîle  Gonave 18.     48.     40. 

Par  les  mêmes  relèvemens ,  on  trouve  que  le  9 ,  à  midi ,  la  pointe  Nord-Eft  de  la 
Gonave  étoit  de  7'  17"  à  l'Oueft  du  bâtiment;  or  le  bâtiment  étoit  y  47"  à  l'Eft  du 
cap  Saint -Marc;  donc  la  pointe  Nord  -  Eft  de  la  Gonave  eft  de  1'  30"  à  l'Oueft  du  cap 
Saint  -  Marc. 

Longitude  du  cap  Saint -Marc 75"*      14'     jp" 

Différence  Oueft -+-      01.     30. 

Longitude  de  la  pointe  Nord-Eft  de  la  Gonave  ....    75.      16,     2p. 

§•    27. 

Pointe  Efl  de  l'île  Gonave. 

Latitude 1 8d     42'     3  o" 

Longitude.  .  .  , , 75.      12.     34. 

Le  9  janvier,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  47'  3^"  de  latitude;  &  d'après  l'obfervation  du 
matin,  rapportée  par  l'eftime  du  chemin  à  midi,  le  bâtiment  étoit  y  47"  à  l'Eft  du  cap 
Saint -Marc.  Au  même  moment  de  midi,  on  a  relevé  la  pointe  Eft  delà  Gonave  au 
Sud,  3j)d   Oueft. 

Le  10  janvier,  étant,  à  midi,  par  une  latitude  obfervée  de  i8d  44'  30",  &  fuivant  les 
montres,  8'  30"  à  l'Eft  du  cap  Saint-Marc,  j'ai  relevé  la  pointe  Eft  de  la  Gonave  à 
l'Oueft,   i8d  30'  Sud. 

Il  réfùlte  de  ces  deux  relèvemens ,  pour  le  1  o  à  midi  ,  que  la  pointe  Eft  de  la 
Gonave ,  étoit  à  la  diftance  de  6,7  milles ,  d'où  l'on  conclud  la  différence  en  latitude  de 
cette  pointe  au  lieu  de  l'obfervation ,  cfe  2'  Sud. 

Latitude  obfervée  à  midi ,  le  1  o  janvier . . . .  , 1  8d     44'     3  oB 

Différence  Sud, .,., ,...,     —       02.     00. 

Latitude  de  la  pointe    Eft  de  fa  Gonave  .........     18.     42.     30. 

Âu  moyen  de  la  diftance  trouvée  lors  du  relèvement  fait  à  midi ,  on  conclud  la  différence 
en  longitude  entre  la  pointe  Eft  de  la  Gonave  &  le  bâtiment,  de  6'   5"  à  l'Oueft, 

Longitude  du  cap   Saint-Marc 7^      14'      jp" 

Différence  Eft  pour  le  bâtiment , —       08.     30. 

Longitude  du  bâtiment ". 75,     06.     2p, 

Différence  Oueft  pour  fa  pointe. ■+-      oé.     05. 

Longitude  de  fa  pointe  Eft  de  la  Gonave 7J.     12,     34. 

S.   28. 

Arcadin  le  plus  Nord, 

Latitude 1  S*     47'     35* 

Longitude , ,    75.      03.      33, 

\iC  9  à  midi ,  j'ai  obfervé  1 8d  47'  35"  de  latitude  ;  &  au  même  moment  l'on  relevoit 

i' Arcadin  le  plus  Nord  à  l'Eft.  Donc,  latitude  de  l' Arcadin  le  plus  Nord,  i8d  47'   3)". 

La  longitude  du  bâtiment  déduite  de  l'obfervation  du  matin,  &  rapportée  à  celle  du 


5  ) 

cap  Saint-Marc,  étoit  alors  de  7;d  9"   12",  &  par  plufieurs  relèvemens  faits  avant  midi,  on 
trouve  que  l' Arcadin  du  Nord  étoit,  au  moment  de  midi,  y  39"  plus  Eft:  donc, 

Longitude  du  bâtiment y^      0o'      12" 

Différence  Eft nc        ,n 

Longitude  de  f'Arcadin  fe  plus  Nord 75.      03.      33. 

Le  9  à  midi,  on  avoit  relevé  l' Arcadin  le  plus  Sud  à  l'Eft,  i7d  30'  Sud.  Ayant 
eu  enfuite  le  gifement  de  ces  îles;  Sud,  36  Oueft  &  Nord,  36  Eft  ;  on  en  conclut 
leur  étendue  d'un  peu  plus  d'une  demi -lieue,  &  l'on  peut  placer  la  partie  Sud  de  ces 
îlots  par   i8d  46'   10"  de  latitude. 

Pointe  Ouefl  de  l'île  Gonave. 

Latitude 1  sd      52'     40* 

Longitude 7J.     44,.     40. 

Le  13  janvier  178^,  relevant  la  pointe  Oueft  de  l'île  Gonave  au  Nord,  les  montres 
plaçoient  le  bâtiment  29'  41"  à  l'Oueft  du  cap  Saint- Marc;  donc  la  pointe  Oueft  de 
l'île  Gonave  fe  trouve  29'   41"  à  l'Oueft  du  cap  Saint -Marc. 

Longitude  du  cap  Saint-Marc 75-*      14'      jp" 

Différence    Oueft •  •  •  • ■+■        2p.      41. 

Longitude  de  la  pointe  Oueft  de  fa  Gonave 75.     44.     40. 

La  latitude  de  cette  pointe  eft  conclue  des  relèvemens  &  des  obfervations  faites  par 
M.  de  Ruât,  commandant  le  brique  X Attivité ,  qui ,  au  moment  où  il  relevoit  à  l'Eft  la 
pointe  Oueft  de  l'île  de  Gonave,  a  obfervé  i8d  ;2'  40". 

S-  30. 

Port  -au-  Prince. 

Latitude '  8<!     3  3'     42"  ?  Au  fort  del'Iflet,  en 

Longitude 74.      47.      33-)       petite  rade. 

Je  fuis  venu  mouiller  au  Port-au-Prince  le  19  février  1785  ,  &  notre  obfervatoire  a  été 
établi  fur  le  fort  de  l'Ifîet  à  l'entrée  du  port.  La  latitude  a  été  conclue  de  i8d  33'  42", 
par  plufieurs  hauteurs  méridiennes  d'étoiles  prifes  au  Nord  &  au  Sud.  La  longitude  a 
été  conclue ,  1 .  au  moyen  des  montres  relativement  à  la  pofition  du  cap  Saint-Marc. 
2.  D'après  le  mouvement  des  montres,  obfèrvées  &  fuivies  dans  ce  port,  puis  rapportées 
au  cap  François. 

Le  19  février,  étant  par  i8d  46'  10"  de  latitude,  on  a  fait  plufieurs  relèvemens 
de  points  déjà  bien  connus,  &  entr'autres  l' Arcadin  du  Sud  à  l'Eft,  auquel  on  a  déjà. 
donné  cette  même  latitude  comme  il  a  été  dit  ci  -  deffus.  Au  même  moment  on  a 
relevé  le  cap  Saint-Marc  au  Nord,  19e1  Oueft;  or  le  cap  Saint-Marc  étant  par  i9d  02' 
18"  de  latitude,  &  yjd  14'  ^9"  de  longitude,  on  a  conclu  que  le  bâtiment  étoit  y 
30"  à  l'Eft  du  cap  Saint -Marc.  Ayant,  dans  ce  même  inftant  ,  obfervé  plufieurs 
hauteurs  du  Soleil,  les  montres  ont  placé  le  bâtiment  40'  12"  à  l'Eft  du  mole  Saint- 
Nicolas. 

Longitude  du  mole  Saint-Nicolas. y$d     40'     45" 

Différence  Eft —      40.      1 2. 

Longitude  du  bâtiment 75.     op.     33. 

Différence  trouvée  par  les  relèvemens  avec  le  cap  S.Marc,   -t-      05.      30. 

Longitude  affignée  alors  au  cap  Saint-Marc 75.      ij.     03. 

Longitude  pour  ce  cap  ,  trouvée  ci-deffus 75.      14.      59, 

Erreurs  des  montres , o.        o.     04. 

Précifion  très  -  grande  ,  qui  peut  faire  connoître  le  foin  avec  lequel  on  prenoit  les 
relèvemens,  &  combien  ce  moyen  peut  devenir  exact  par  la  multiplication  des  opérations. 

Ce  même  jour  19  février,  où  les  montres  donnoient  avec 'tant  d'exactitude  la  pofi- 
tion du  cap  Saint -Marc  ;  étant  venu  mouiller  au  Port-au-Prince,  les  montres  ont  donné 
pour  la  différence  de  méridien  entre  le  cap  Saint-Marc,  &  le  lieu  du  mouillage,  27'  20". 

Longitude  du  cap  Saint-Marc j^      14'     jp" 

Différence  Eft , —      27.     20. 

Longitude  du  mouillage  au  Port-au-Prince 74.     47.     3  p. 

Comme  le  lieu  de  l'obfervation  étoit  placé  à  l'Oueft  du  lieu  où  étoit  mouillé  le 
bâtiment,  d'environ  cent  toifes,  on  trouvera  que  la  longitude  doit  être  de  74d  47'  33" 

Le  12  mars,  étant  au  Port-au-Prince,  après  avoir  fuivi  le  mouvement  des  montres 
jufqu'au  20,  j'ai  fait  voile  pour  le  cap  François  où  j'ai  mouillé  le  24.  Réglant  les  montres 
fur  la  pofition  donnée  au  Port-au-Prince,  d'après  la  longitude  affignée  le  19  février, 
elles  donnent ,  à  l'arrivée  au  cap ,  pour  la  différence  de  méridien  avec  le  Port-au-Prince , 
9' 03"  à  l'Eft. 

Or,  longitude  du  Port-au-Prince  donnée  par  les  montres 

le   1  p  février 74*     47'     33" 

Différence  Eft  avec  le  cap  François —       op.     03. 

Longitude  du  cap  François  donnée  par  les  montres, 

d'après  celle  affignée  au  Port-au-Prince 74.     38.     30, 

Longitude  déterminée  du  cap  François 74-      3  8.     25, 

Erreur  ou  différence 00.     00.     oj. 

On  peut  juger  par  la  précifion  de  cette  détermination,  combien  eft  exacte  la  longitude 
donnée  au  Port-au-Prince. 

S-    3  l  - 

Pointe  du  fort  de  Lêogane. 

Latitude 1  8d     32'     1  j" 

Longitude 75.     o$.      15. 

Le  8  juin,  étant  mouillé  à  la  côte  de  Saint-Domingue  près   Léogane ,  j'ai  obfervé 
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la  latitude  de  i8d  34'  45";  &  les  montres,  par  plufieurs  obfervations  de  la  hauteur  du 
Soleil,  ont  placé  le  bâtiment  19'  22"  à  l'Oueft  du  Port-au-Prince  ;  dans  le  même  infiant 
on  a  relevé  la  pointe  du  fort  de  Léogane  au  Sud  34'  30"  Eft.  Ayant  appareillé,  on  a 
fait  à  l'Oueft  20d  Nord,  1,9  milles,  &  l'on  a  relevé  la  même  pointe  du  fort  de  Léogane 
au  Sud.  Au  moyen  de  ces  deux  relèvemens ,  on  conclud  la  diftance  du  mouillage  à  la 
pointe*  de  3  milles;  d'où  l'on  déduit,  la  différence  en  latitude  de  2'  30"  au  Sud. 


Latitude  obfervée  au  mouillage 

Différence  Sud 

Latitude  de  la  pointe  du  fort  de  Léogane 


18=1 


34' 

02. 


45 
30. 


32.     15. 


On  trouve  par  les  mêmes  relèvemens,  la  différence  de  méridien  entre  le  lieu  du 
mouillage  &  la  pointe,  de  1'  40"  à  l'Oueft. 


Longitude  du  Port-au-  Prince  .  .  , 
Différence  Oueft  obfervée  à  bord. 


7  V     47      3  3 


Longitude  du  mouillage 

Différence  Eft  pour  la  pointe. 

Longitude  du  fort  de  Léogane . 


-+• 

19. 

22. 

7? 

06' 

55 

— 

01. 

40. 

75.      OJ. 


!J< 


Tapion  du  petit  Goave. 


iS"1     26'     50" 
75.     14.     35. 


Latitude 

Longitude  . 

Le  12  janvier  1785  ,  à  midi,  j'ai  obfervé  i^  32'  34"  de  latitude;  &  d'après  une 
longitude  obfervée  le  matin ,  le  bâtiment  étoit  1  '  21"  à  l'Oueft  du  cap  Saint-Marc  :  alors 
on  a  relevé  le  Tapion  du  petit  Goave  au  Sud,  17e*  Eft.  Ayant  couru  au  S.  S.  O. 
c  milles,  j'ai  relevé  le  Tapion  du  petit  Goave  à  l'Eft,  i6d  30'  Sud.  Ces  deux  relève- 
mens étant  comparés ,  on  trouve  pour  différence  en  latitude ,  lors  du  premier  relèvement 
fait  à  midi,  y  44"  au  Sud. 

Latitude  obfervée  à  midi i  8d     32'     34" 

Différence  Sud —      o  j.     44. 

Latitude  du  Tapion  du  petit  Goave 18.     26.      50. 

On  peut,  au  moyen  de  ces  mêmes  relèvemens,  conclure  la  longitude,  &  l'on  trouvera  la 
différence  de  méridien  entre  le  bâtiment  &  le  Tapion,  pour  l'inftant  de  midi,  de  1'  4^". 

Longitude  du  cap  Saint-Marc 75* 

Différence  Ouefl:  pour  la  pofnion  du  bâtiment ■+- 

Longitude  du  bâtiment 75.      16.      10. 

Différence  Eft  pour  ie  Tapion —       01.      4  j„ 

Longitude  du  Tapion 75.      14.      25. 

Voici  une  détermination  directe,  &  que  j'ai  dû  préférer. 

Etant  parti  du  Port-au-Prince  le  7  mars ,  le  lendemain  8  ,  j'ai-  obfèrvé  la  longitude  , 
au  moment  où  je  relevois  le  Tapion  du  petit  Goave  au  Sud.  Les  montres  ont  donné 
27'  02"  à  l'Oueft  du  Port-au-Prince. 

Longitude  du  Port-au-Prince 74^     47'     3  3" 

Différence  Ouefl  donnée  par  les  montres ■+-       27.     02. 


14 
01. 


59 
21. 


Longitude  du  Tapion  du  petit  Goave 75.     14. 


35- 


L'accord  de  ces  deux  longitudes  peut  fervir  à  prouver  la  confiance  que  l'on  peut  avoir 
dans  les  déterminations  faites  par  des  relèvemens,  &  combien  ce  moyen,  en  apparence 
peu  exact,  devient  cependant  précis,  lorfqu'on  multiplie  les  opérations. 

S-  3  3- 

Baie  de  Miragoane. 


Latitude 1  8d     26'     45"  )  Sur  un  petit  fort  près 

Longitude 75.      32.     39.  )      le  débarqu'à  terre. 


Étant  parti  du  Port-au-Prince  le  7  mars  178^,  je  fuis  venu  mouiller  à  Miragoane 
le  9.  La  latitude  a  été  conclue  par  un  milieu  entre  deux  hauteurs  méridiennes  du  Soleil, 
de  i8J  26'  45". 

Ayant  pris  des  hauteurs  abfolues  du  Soleil  le  9  au  foir,  &  des  hauteurs  confon- 
dantes du  Soleil ,  le  1  o ,  par  un  milieu  entre  ces  obfervations  rapportées  aux  montres , 
elles  ont  placé  le  lieu  de  l'obfervatoire  45'  06"  à  l'Oueft  du  Port-au-Prince. 

Longitude  du  Port-au-Prince 74**     47'     ,," 

Différence  Ouefl: -+-      ^j.     q^. 

Longitude  de  Miragoane 75.     32,.     ,p, 

§•     34- 

Récif  du  Rochelois. 

Latitude 1 8J     ^y'     40" 

Longitude , 75.     3  6.     54. 

Le  13  janvier  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  36'  53"  de  latitude,  &  je  relevois  les  brifans 
du  récif  du  Rochelois,  à  environ  un  mille  dans  le  Nord-nord-eft :  ce  qui  a  donné 
pour  le  récif  i8d  37'  40"  de  latitude.  L'après-midi  du  même  jour,  étant  venu  me 
placer  au  Sud  des  brifans,  j'ai  obfervé  plufieurs  hauteurs  du  Soleil,  &  les  montres  ont 
placé  le  bâtiment  21'  $y  à  l'Oueft  du  cap  Saint-Marc. 

Longitude  du  cap  Saint-Marc y^      \^     jo" 


Différence  Ouefl, 


21, 


55- 


Longitude  du  récif  du  Rochelois 7j,     36.      54. 


•*• 


S-     35- 


Pointe  Eft  du  Bec-du-Marfouin ,  entrée  de  la  baie  des  Baradaires. 


18"   33'   40" 

75-      5  5-      27. 


Latitude 

Longitude » 

Le  11  mai  1785,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  3$  25"  de  latitude,  &  j'ai  relevé  la 
pointe  Eft  du  Bec-du-Marfouin  au  Sud,  34d  Oueft.  A  deux  heures  &  demie  après  midi, 
ayant  fait  3,2  milles  à  l'Oueft,  \jd  30'  Sud,  j'ai  relevé  le  Bec-du-Marfouin  au  Sud. 
Ayant  fait  une  obfervation  de  longitude  au  même  moment,  les  montres  ont  placé  le 
bâtiment  id  07'  54"  à  l'Oueft  du  port  au  Prince. 


Longitude  du  Port-au-Prince. 
Différence  Oueft 


74       47       3  3 
01.      07-      54. 


Longitude  du  Bec-du-Marfouin y).      5  j.      27. 

Des  deux  relèvemens  ci-defTus;  on  conclud  la  différence  en  latitude  pour  la  pointe, 
lors  du  relèvement  de  midi,  de  y  4^". 

Latitude  obfervée  à  midi i  8"1     39'     25" 

Différence  Sud —      °5-     45- 

Latitude   du   Bec-du-Marfouin 18.     33.     40. 

§.     36- 

Pointe  de  ïîle  Caymite. 

Latitude 1 8d     39'     25" 

Longitude 7^-     °9-     3°- 

Le  11  mai  1785,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8J  39'  15"  de  latitude;  je  relevois  au  même 
moment  la  pointe  Nord  de  l'île  Caymite  à  l'Oueft.  Donc  latitude  de  la  pointe  Nord 
de  l'île   Caymite    18     39'  2 y. 

Le  12  mars  1785,  au  matin,  j'ai  relevé  la  pointe  Nord  de  l'île  Caymite  au  Sud, 
à  environ  un  mille  &  demi.  Au  même  moment  j'ai  obfervé  plufieurs  hauteurs  du  Soleil  ; 
&  par  un  milieu,  les  montres  ont  donné    id  21'  57"   à  l'Oueft  du  Port-au-Prince. 


Longitude  du  Port-au-Prince. 
Différence  Oueft 


74d     47      33 
01.     21.      57. 


Longitude  de  la  pointe   Nord  de  l'île  Caymite y  6.     09.     30. 

S-     3  7- 


Pointe   Jérémie. 


Pointe  Nord  de  Ja 
baie   Jérémie. 


Latitude 1 8d     40'     00" 

Longitude, 76.      3  3.      48. 

Le  10  mai  1785,  j'ai  relevé  la  pointe  Nord  de  Jérémie  au  Sud  27e1  Eft.  La  latitude 
du  bâtiment  étoit  d'après  l'obfervée  de  midi,  de  i8d  41'  30",  &  les  montres  le  plaçoient 
dans  ce  moment,  id  47'  00"  à  l'Oueft  du  Port-au-Prince;  plufieurs  relèvemens,  faits 
précédemment,  donnoient  la  diftance  à  la  pointe  Jérémie,  pour  cet  inftant,  de  1,7  milles. 
De  cette  obfervation  &  de  ce  relèvement,  on  déduit  la  différence  de  méridien  entre  la 
pointe  &  le  lieu  du  bâtiment,  de  4^"  à  l'Eft. 

Longitude  du  Port-au-Prince 74e     47'     33" 

Différence  des  méridiens  par  les  montres,  pour  le  bâtiment.      1.     47.      00. 

Longitude  du  bâtiment y  6.     34.     33. 

Différence  Eft  pour  la  pointe  Jérémie —      00.     45. 

Longitude  de  la  pointe  Jérémie y 6.     33.     48. 

Par  ce  même  relèvement,  on  trouveroit  la  latitude  de  i8d4o'  10",  mais  M.  le  che- 
valier de  Ruât,  commandant  \' Afîivhé ,  étant  au  mouillage  de  Jérémie ,  obferva  la  latitude 
de  i8d  38'  2 ^" ;  &  le  mouillage  étant  environ  un  mille  &  demi  plus  Sud  que  la  pointe, 
on  trouveroit  plus  exactement  pour  la  latitude  i8d  39'  55"  ;  cependant  ayant  eu  le 
gifement  de  la  pointe  Nord  de  l'île  Caymite  avec  la  pointe  Jérémie  Eft  id  30'  Sud; 
Oueft  id  30'  Nord  ;  lequel  s'accorde  avec  un  milieu  pris  entre  les  deux  latitudes 
ci-deffus,  j'ai  donné  à  la  pointe  Jérémie  i8d  40'  00"   de  latitude. 

S.     38. 

Dame- Marie. 


Cap 


Latitude 1 8d     37'     20" 

Longitude y 6.      j  2.      36. 

Etant  parti  le  6  janvier  1785,  du  mole  Saint-Nicolas,  je  fuis  venu  mouiller  dans 
la  rade  du  cap  Dame- Marie.  L'obfervatoire  a  été  établi  à  terre,  environ  200  toifes  au 
Nord  de  l'embouchure  de  la  rivière ,  &  la  latitude  du  lieu  de  l'obfervatoire  a  été  déter- 
minée par  des  hauteurs  méridiennes  d'étoiles  prifes  au  Nord  &  au  Sud,  de  i8d  36'  20". 
Ayant,  pendant  mon  féjour  au  mouillage,  levé  le  plan  de  cette  baie,  j'ai  déterminé  la 
pofition  du  cap  Dame-Marie,  une  minute  plus  Nord  que  l'obfervatoire. 

Latitude  de  l'obfervatoire. i  8*     36'     20" 

Différence  Nord  par  le  plan  de  la  baie -+-      01.     00. 

Latitude  du  cap  Dame-Marie 18.      37.     20. 

Par  des  hauteurs  correfpondantes  prifes  à  terre,  les  montres  ont  déterminé  par  un 
milieu  entr'elles,  le  lieu  de  l'obfervatoire  id  03'  ^9"  à  l'Oueft  du  mole  Saint-Nicolas. 

Longitude  du  mole  Saint-Nicolas 75*     49'     45" 

Différence   Oueft _^_    01.     03.      59. 

Longitude  de  l'obfervatoire w 76.      53.     44- 

Mais  plufieurs  confidérations  m'ont  empêché  de  m'en  tenir  à  ce  réfultat. 
1.     Le    10    mai    1785,    étant,   d'après  l'obfervation  de  midi,  par   i8d   40'   40"  de 
latitude,  j'ai  relevé  le  cap  Dame-Marie  au  Sud,  2  8d  30'  Eft;  la  pointe  des  Irois  au  Sud, 

i4d    30' 


^ps^S^S^^ 


4d  30'  Oueft  :  &  par  plusieurs  obfervations,  les  montres  plaçoient  le  bâtiment  au  même 
moment  par  y6'1   Ç4'   20". 

Mais  la  pofitipn  de  ia  pointe  des  Irois  étant  déterminée  par  i8d  22'  25"  de  latitude, 
&  y6à  55'  52"  de  longitude,  la  latitude  du  cap  Dame-Marie  étant  d'ailleurs  bien 
connue,  on  aura  la  diftance  du  bâtiment  au  cap  Dame -Marie;  d'où  l'on  conclura  la 
différence  en  longitude  pour  ce  cap ,  de  o  1  '  44"  à  l'Eft. 

Longitude    obfervee yfa      r ,'     20» 

Différence  Eli „ . 

O  I  .  4"T" 

■IHWII—  IWiiiiibbhii    mi__. 

Longitude  du  cap  Dame-  Marie y  6.      52.      36. 

2.0  Tous  les  reîèvemens,  combinés  avec  les  latitudes  obfervées  des  points  de  la 
côte  de  Saint-Domingue,  depuis  le  cap  Dame -Marie  jufqu'à  la  pointe  Burgos,  dans 
la  baie  de  Tiburon ,  s'accordent  à  placer  le  lieu  de  l'obfervatoire  établi  au  cap 
Dame -Marie,  &  la  pointe  Burgos,  fous  le  même  méridien.  L'on  verra  plus  bas  que 
cette  pointe  a  été  placée  par  ?6d  y'  $6";  par  conféquent  cette  longitude  deviendra 
celle  du  lieu  de  l'obfervatoire  établi  au  cap  Dame -Marie.  Or,  d'après  le  pian  levé  à 
Dame -Marie,  je  trouve  que  le  cap  eft  placé  1'  plus  Oueft  que  l'obfervatoire:  on 
aura  donc, 

Longitude  de  l'obfervatoire ,  .  .  , yfa      „'     ,  #» 

Différence  Oueft  par  Je  plan  de  fa  baie h-     0i.     00. 

Longitude  du  cap    Dame-Marie y  6.      52.     36. 

En  jetant  un  coup-d'œil  for  le  compte  que  je  rends  de  la  marche  des  montres ,  on 
trouvera  de  nouvelles  preuves  de  la  confiance  que  l'on  doit  accorder  à  l'exaditude  de 
cette  pofition. 

Brifa?is   des   Baleines. 

Latitude 1  S-1     29'     54" 

Longitude ?6i      ^y     0(J> 

Pendant  mon  féjour  au  mouillage  du  cap  Dame-Marie ,  j'ai  relevé  de  deffus  ce  cap 
les  brifans  des  Baleines  au  Sud  i9d  Oueft;  j'ai  eu  le  gifement  de  la  pointe  des  Irois 
avec  ces  brifans  ,  Sud  6d  Oueft,  Nord  6d  Eft  :  le  20  janvier  1785,  à  midi,  j'ai 
obfervé  i8d  ^  06"  de  latitude,  relevant  en  même  temps  les  brifans  des  Baleines  au 
Sud  i6d  Eft;  ayant  couru  enfuite  3,2  milles  au  Sud,  j'ai  relevé  les  Baleines  à  l'Eft,  à 
environ  un  demi-mille  de  diftance,  ce  qui  donne  pour  la  différence  en  latitude, 'au 
moment  de  l'obfervation ,  3'    12"  Sud. 

Latitude  obfervee 1  3J     ,  ,'     0g» 

Différence  Sud 


(   7  ) 


—      o 


3- 


1  2. 


Latitude  des  Baleines . 


29.      54. 


La  latitude  ainfi  déterminée ,  on  obtient  au  moyen  du  relèvement ,  fait  étant  fur  le 
cap  Dame -Marie  ,  la  différence  de  méridien  entre  ces  deux  points,  &  l'on  trouve  que 
les  Baleines  font  2'  30"  à  l'Oueft  du  cap  Dame-Marie. 

Longitude   du   cap  Dame-Marie y  6*     52'     36" 

Différence    Oueft. 


02. 


30. 


Longitude  des  Baleines y (,.     jr       0<s^ 

S-        40. 

Pointe  des  Irois. 

Latitude j  8*     22'     25" 

Longitude 7<5.      JJ#      J2> 

M.  le  chevalier  de  Ruât ,  commandant  YAâivité,  étant  au  mouillage  dans  cette  baie, 
le  15  février  1785,  a  obfervé  la  latitude  de  i8d  21'  42";  en  même  temps  il  relevoit 
la  pointe  des  Irois  à  l'Oueft  3^  Nord,  &  par  le  plan  qu'il  a  levé  de  cette  baie,  il 
trouve  la  diftance  de    1,2  milles,  ce  qui  donne  43"   de  différence  Nord. 

Latitude  obfervee 1  8d 

Différence .  Nord _t_ 


21 


42 
00.     43, 


Latitude  de  fa  pointe   des  Irois 18.     22,     25. 

Le  17  février,  j'ai  relevé  la  pointe  des  Irois  au  Nord,  au  moment  d'une  obfervation 
de   longitude,  &   les  montres  ont  placé    je   bâtiment    id  06'  07"  à  l'Oueft  du  mole 


Saint-  Nicolas. 


Longitude  du  mole  Saint-Nicolas yyi     40' 

Différence  Oueft   par  les   montres 01.     06. 


45 
07. 


Longitude  de  la  pointe  des  Irois ,  .    y 6.      j  5.      ja. 

Baie    Tiburon. 


50" 

36. 


pointe  Burgos. 


Latitude.  .  .  .  , 1  8d      Yy' 

Longitude y  6,      j  1, 

Le  1  5  février ,  je  fuis  venu  mouiller  dans  la  baie  Tiburon  ;  j'ai  levé  le  plan  de  la 
baie,  &  j'ai  déterminé  la  pofition  de  la  pointe  Burgos,  comme  le  lieu  le  plus  diftinct; 
le  bâtiment  étoit  mouillé  à  un  tiers  de  mille  environ  dans  le  Nord  de  la  pointe  Burgos. 

J'ai  obfervé  au  mouillage.  . , 1  8d  18'      13* 

Différence  Sud  par  le  relèvement 00.  00.     23. 

Latitude   de    la   pointe  Burgos 1  S.  17      50. 

Les  montres  ont  donné  au  mouillage,  pour  la  différence 

de  méridien  avec  le  mole  Saint-Nicolas ........       1 .  01. 


51 


Longitude   du  mole  Saint-Nicolas . 
Différence    Oueft 


75- 
01. 


49- 
01. 


4J. 
J1- 


Longitude  de  fa  pointe  Burgos. ,    y 6,      51.     3  fj, 


* 


Ayant  levé  le  plan  de  la  baie  des  Irois ,  &  celui  de  la  baie  de  Tiburon ,  en  réunifiant 
ces  deux  plans,  le  Cap-à-foux  ou  le  gros  cap  Tiburon  qui  fépare  ces  deux  baies,  s'eft 
trouvé  placé ,  &  j'ai   conclu  fa  pofition. 


§•   42. 

Gros  Cap    Tiburon. 

,CJ        .  ../       „  , 

76.        54.        12 

M'     H" 

48.     00. 


§<     43- 

Pointe   du  vieux   Bouc  and. 

Latitude j  ga 

Longitude yçt 

Le  21  janvier,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  16'  40"  de  latitude,  &  au  même  moment 
je  relevois  la  pointe  du  vieux  Boucand  à  l'Eft  7d  Sud,  à  la  diftance  de  y  6  milles;  ce 
qui  donne  une  différence  en  latitude  de  46". 

Latitude  obfervee 

Différence   Sud 

Latitude  de  la  pointe  du   vieux   Boucand 18.      i  j.     54. 

Etant,  le  16  février,  fur  la  pointe  Burgos,  j'ai  relevé,  par-deffus  les  terres,  la  pointe 
du  vieux  Boucand  à  l'Eft  27d  30'  Sud.  La  latitude  de  la  pointe  du  vieux  Boucand 
étant  connue ,  &  la  pointe  Burgos  étant  déterminée  ci-deffus ,  on  pourrait  en  conclure 
la  différence  de  méridien  entre  ces  deux  points,  de  3'  40". 

Longitude  da  la  pointe  Burgos yéd      51'     3  6" 

Différence  Eft _      0^     40- 


i8J     16'    40" 
—      00.     46. 


Longitude  de  la  pointe  du  vieux  Boucand y 6.     47.     56. 

Mais  voici  une  détermination  plus  directe. 
Le  22  janvier,  au  matin,  relevant  la  pointe  du  vieux  Boucand  au  Nord,  par  plufie 
obfervations,  les  montres  ont  donné  58'    if  à  l'Oueft  du  mole  Saint-Nicolas. 

Longitude  du  mole  Saint-Nicolas 7 5 a     ^q'     a?" 

Différence  Oueft  par  les  montres _+.   00.      58.      1  y. 


urs 


16' 
3  5- 


10 
10. 


Longitude  de  la  pointe  du  vieux  Boucand y6.     48.        o. 

On  voit  par  l'accord  de  ces  deux  déterminations ,  à  quel  point  de  précifion  on  peut 
parvenir  au  moyen  de  plufieurs  reîèvemens  :  ceux  que  je  donne  n'étant  jamais  qu'un 
milieu  pris  entre  un  grand  nombre  faits  à  diverfes  époques. 

S-    44- 

Tapion  des   Chardonnières. 

Latitude j  ga 

Longitude y$. 

Le  14  février,  au  matin,  au  moment  où  je  relevois  le  Tapion  des  Chardonnières  au 
Nord,  par  plufieurs  hauteurs  du  Soleil,  les  montres  ont  donné  pour  différence  avec  le 
méridien  des  Cayes,  24'  40"  à  l'Oueft. 

Longitude  des  Cayes ,  ainfi  qu'on  le  verra  ci-après ,  .  .  .    y6d      i  o'     3  o" 
Différence  donnée  par  les  montres. _,_     24.     40. 

Longitude  du  Tapion  des  Chardonnières y 6.     35.    10. 

Depuis  le  moment  de  l'obfervation  de  longitude  ci-deffus,  jufqu'à  midi  du  même 
jour,  ayant  fait  7,7  milles  au  N.  O.  j'ai  relevé  le  Tapion  des  Chardonnières  à  l'Eft  2id 
Nord,  au  même  moment  j'ai  obfervé  1  8d  14'  10"  de  latitude;  de  ce  dernier  relèvement, 
&  de  celui  fait  le  matin,  on  conclud  la  diftance  du  bâtiment  au  Tapion  de  5,8  milles] 
d'où  l'on  déduit  la  différence  en  latitude  avec  l'obfervée  de  midi,  de  2'  Nord. 


Latitude  obfervee. 
Différence  Nord. 


i8d 


14      10 
02.     00. 


Latitude  du  Tapion  des  Chardonnières 18. 

S-  45- 

Pointe  à   Gravois, 


16. 


10. 


Latitude . 


18*     00'     55" 
22.      1  j. 


Longitude 76. 

Le  13  février  1785,  j'ai  obfervé  à  midi  iyd  58'  10"  de  latitude,  &  d'après  la 
longitude  obfervee  le  matin,  le  bâtiment  étoit  29'  35" à  l'Oueft  du  mole  Saint-Nicolas, 
alors  on  a  relevé  la  pointe  à  Gravois  à  l'Oueft  44**  Nord;  ayant  couru  enfuite  2,2  milles 
à  l'Oueft  i3d  Nord,  j'ai  relevé  la  pointe  à  Gravois  au  Nord  17^  Oueft.  Ces  deux 
reîèvemens  donnent  la  diftance  où  l'on  étoit  de  la  pointe  à  Gravois,  lors  du  premier 
relèvement  fait  à  midi,  de  4, 1  milles;  d'où  l'on  conclud  la  différence  en  latitude  de 
2'   45". 

Latitude  obfervee , ,  ,     iyA      c  f' 


Différence   Nord , 


02. 


10 


45. 


Latitude  de  la  pointe  à  Gravois 1  8.  00.  j  5. 

On  trouve  ,  au  moyen  des  reîèvemens,  la  différence  de  méridien  entre  le  bâtiment 
à  midi  &  la  pointe  à  Gravois,  de  2'   <$y  Oueft. 

Longitude  du  mole  Saint- Nicolas ,    75*  40'  45" 

Différence  Oueft  pour  le  point  midi -*-o.  20.  3  j. 

Longitude  du  bâtiment  à  midi y 6.  19.  20. 

Différence   Oueft  pour  la  pointe , -h  02'  j  5" 

Longitude  de  la  pointe  à  Gravois y 6.  22.  1  5. 

D 


.*&Jn 


à 


(    8 


Pointe   d'Abacou. 


Latitude * 8<I 

Longitude 76- 


or 

12. 


3° 
55- 


Le  13  février  1785,  j'ai  obfervé,  à  midi,  iyd  58'  10"  de  latitude,  &  d'après  Ia 
longitude  obfervée  le  matin,  le  bâtiment  étoit  29'  35"  à  l'Oueft  du  mole  Saint-Nicolas; 
alors  j'ai  relevé  la  pointe  d'Abacou  à  I'Eft  i8d  Nord. 

Le  26  janvier,  étant  à  terre  au  lieu  de  l'obfervatoire  établi  aux  Cayes,  par  i8d  1 1'  10" 
de  latitude,  &  y6d  10'  30"  de  longitude,  j'ai  relevé  la  pointe  d'Abacou  au  Sud  14  ^o' 
Oueft,  j'ai' eu  le  gifement  de  la  pointe  N.  O.  de  l'Ifle-à-vache  par  la  pointe  d'Abacou, 
Oueft  V*  30'  Sud,  Eft  42^  30'  Nord;  l'on  verra  ci-après  que  l'on  a  déterminé  la 
pointe  N.  O.  de  l'Me-à-vache ,  par  i8d  06'  10"  de  latitude,  &76d  08'  05"  de  longitude. 

De  ces  relèvemens  on  conciud  la  diftance  de  l'obfervatoire  établi  aux  Cayes,  à  la 
pointe  d'Abacou,  de  9,8  milles;  d'où  l'on  déduit  la  différence  en  latitude,  de  9'  40". 


Latitude  des  Cayes 
Différence  Sud.  .  .  . 


1  1 


18-1 
-      °P- 


10 
40. 


Latitude  de  la  pointe  d'Abacou i  8.     °  i .     30. 

On  trouve  de  même  que  la  pointe  d'Abacou  eft  2'  25"  à  l'Oueft  des  Cayes. 


Longitude  des  Cayes. 
Différence    Oueft  .  .  . 


76d 


1  o 
02. 


30" 
25. 


Longitude  de  îa  pointe  d'Abacou.  . 76-     12.     5  5< 

§•    47- 


La  ville  des   Cayes. 


Latitude. 


i8J 


1 1 


1  o 


Longitude 7^-      \  °-     3°- 

Le  lieu  où  j'avois  établi  l'obfervatoire  aux  Cayes ,  eft  un  fort  placé  fur  le  bord  de 
la  mer ,  près  l'endroit  où  fe  trouve  le  débarquaterre  ordinaire. 

Je  fuis  refté  au  mouillage  dans  cette  baie,  depuis  le  26  janvier  jufqu'au  2  février 
fuivant;  dans  cet  intervalle,  j'ai  fondé  toute  la  baie  &  levé  le  plan  des  haut -fonds.  La 
latitude  a  été  déterminée  par  des  hauteurs  méridiennes  d'étoiles  prifes  au  Nord  &  au 
Sud  ;  la  longitude  a  été  conclue  d'après  le  mouvement  des  montres ,  fuivi  pendant  le 

temps  de  cette  relâche. 

Le  8  février,  je  fuis  venu  mouiller  à  l'Ifle-à- vache ,  &  après  avoir  déterminé  la 
pointe  N.  O.  de  cette  île  directement  par  les  montres,  j'en  fuis  reparti  le  13  février, 
prenant  pour  lieu  de  comparaifon  pour  les  montres,  la  longitude  des  Cayes.  Le  19 
février  fuivant ,  étant  près  du  cap  Saint-Marc  ,  les  montres  ont  donné  la  différence  de 
méridien -entre  les  Cayes  &  le  cap  Saint- Marc ,  de  jj'  27"  Oueft. 

Longitude   du  cap  Saint- Marc 7}*      14'      5S>" 

Différence   Oueft    pour  les  Cayes -+-    00.      55.     27. 

Longitude  des  Cayes 76-      IO-     z6- 

Longitude  déterminée  directement.  ...,.., 76.      10.      30. 


Différence  entre  ces   deux  déterminations.  .  , 00,     00.     04. 

L'accord  de  ces  deux  réfultats  affure  l'exa&itude  des  opérations  qui  ont  fervi  à  placer 
la  ville  des  Cayes  &  la  pointe  N.  O.  de  l'Ifle-à-vache. 

Ifle-à-vache,  pointe  N.  O. 

Latitude J  8d     °6'     lo" 

Longitude.. 7^-     °8-     °5- 

Étant  au  lieu  de  l'obfervatoire  à  la  ville  des  Cayes  ,  dont  la  pofition  eft  donnée 
ci-deffus-,  j'ai  relevé  la  pointe  N.  O.  de  l'Ifle-à-vache  au  Sud  24e*  30'  Eft. 

Étant,  le  11  février,  mouillé  près  la  pointe  N.  O.  de  l'Ifle-à-vache ,  j'ai  obfervé 
à  terre  plufieurs  hauteurs  méridiennes  du  Soleil  ;  &  par  un  milieu  ,  j'ai  déterminé  la 
latitude  de  cette  pointe,  de  i8d  06'  10".  Ayant  donc  la  différence  en  latitude  entre 
les  Cayes  &  cette  pointe  de  l'Ifle-à-vache ,  de  y  20";  au  moyen  du  relèvement 
ci-deffus  ,  on  détermine  la  différence  de  méridien  entre  cette  pointe  &  le  lieu  de 
l'obfervatoire  des  Cayes,  de  2'  25"  à  l'Eft. 

76*     10'     30" 


Longitude  des  Cayes, 
Différence   Eft 


—       02.      2J. 

1     ! 


Longitude  de  la  pointe  N.O.  de  I'lfle-à-vache 76.     08.     05, 

S-.  49- 

Ijle-à-vache,  pointe  Ejl. 


00 


20. 


Latitude l  °      °3 

Longitude  , > 75.      59. 

Le  4  février,  à  3h  '- ,  j'ai  relevé  la  pointe  Eft  de  l'Ifle-à-vache  au  Sud,  au  moment 
où  les  montres  plaçoient  le  bâtiment  11'    10"  à  i'Eft  des  Cayes. 

7<9     10'     30" 

— T        OO.  II.  IO, 


Longitude  des  Cayes. 
Différence  Eft 


& 


Longitude  de  la  pointe  Eft  de  l'Ide-à-vaçhe 75.      50.     20. 

Je  détermine  la  latitude  par  deux  gifemens;  favoir,  la  pointe  Eft  de  l'Ifle-à-vache  au 
Sud  33d  30'  Eft  de  la  Caye  à  l'eau,  &  la  pointe  Eft  de  l'Ifle-à-vache  au  Sud  du  fort  Saint- 
Louis.  La  pofition  de  la  Caye  à  l'eau  eft  par  i8d  8'  32"  de  latitude  &  j6A  2'  ^3", 
comme  on  le  verra  ci -après, 


Ces  gifemens  donnent  la  différence  en  latitude  entre  la  Caye  à  l'eau  &  la  pointe 
Eft  de  l'Ifïe-à-vache ,  de  5'  32"  Sud. 

Latitude  de  la  Caye  à  l'eau 18*     08'     32" 

Différence  Sud —  °°-     °5-     32- 

Latitude  de  la  pointe  Eft  de  l'Ifle-à-vache 18.     03.     00. 

$•   50.  " 

Caye  à  l'eau. 

Latitude 1 V     08'     32" 

Longitude 76-     °2-      5  3- 

J'ai  relevé,  étant  au  lieu  de  l'obfervatoire  aux  Cayes,  par  i8d  il'  10"  de  latitude 
&  y6â   10'  30"  de  longitude,  la  Caye  à  l'eau  à  l'Eft  20d  Sud. 

Étant  à  la  pointe  N.  O.  de  l'Ifîe-à- vache ,  qui  a  été  déterminée  par  i8d  06'  10" 
de  latitude  &  y6d  08'  05"  de  longitude,  j'ai  relevé  la  Caye  à  l'eau  à  l'Eft  24d  30' 
Nord;  &  relevant  à  I'Eft  la  Caye  à  l'eau,  j'ai  obfervé   i8d  8'  40"  de  latitude. 

Par  les  deux  gifemens  donnés  ci-deffus,  je  trouve  que  la  différence  en  latitude  du 
lieu  de  l'obfervatoire  établi  au  Cap  avec  la  Caye  à  l'eau,  eft  de  2'  38"  Sud. 

Latitude  des  Cayes i8d      11       10 

Différence   Sud —      Q2-     3°' 

- 
Latitude  de  la  Caye  à  l'eau 18,     08.     32. 

On  voit  que  cette  latitude  eft  la  même,  à  8"  près,  que  celle  obfervée  étant  à  l'Oueft 
de  la  Caye  à  l'eau. 

Je  trouve  par  les  gifemens  ci-deffus,  que  la  Caye  à  l'eau  eft  7'  37"  à  i'Eft  des 
Cayes. 

Longitude  des  Cayes 7&à      I  °'      3° 

Différence   Eft —      °7-     37- 

Longitude  de  la  Caye  à  l'eau 7"'     °2*      5  3* 

$•    51. 

Pointe    Pafcal. 

Latitude •  •  •     !  8        12       15' 

Longitude 76-     °°-      l 5* 

Le  4  février,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  10'  48"  de  latitude;  au  même  moment  j'ai 
relevé 

La  pointe  Pafcal Eft     30*     36'     Nord. 

La  pointe  Oueft  de  l'Ifle-à- vache Oueft     39.     30.     Sud. 

La  Caye  à  l'eau  .  . Sud      10.     00.     Oueft 

Ces  trois  relèvemens  déterminent  la  pofition  en  longitude  du  bâtiment,  de  8'  25" 
à  l'Eft  des  Cayes. 

Le  même  jour ,  après  midi ,  j'ai  obfervé  le  gifement  de  la  pointe  Pafcal  par  la  Caye 
à  l'eau,  Nord   3/  Eft,  &  Sud  3^  Oueft. 

Jai  encore  obfervé  le  gifement  de  la  pointe  Pafcal  avec  la  pointe  Eft  de  l'Ifle-à-vache, 
Sud  f  30'  Eft,  &  Nord  ^d  30'  Oueft.  La  pofition  de  ces  deux  points  étant  connue, 
je  trouve  qu'à  midi  du  4  février,  la  pointe  Pafcal  reftant  à  l'Eft  39d  36'  Nord,  étoit 
à  la  diftance  de  2,3  milles,  d'où  je  conclus  fa  différence  en  latitude  avec  l'obfervation , 
de   1'   27"  Nord. 

Latitude  obfervée 1 8d      10'     48" 

Différence  Nord ■+-    00.     01.     27. 

Latitude  de  la  pointe  Pafcal 18.      12.      15. 

Je  déduis  de  même  la  différence  de  méridien  entre  le  bâtiment,  le  4  février,  à  midi, 
&  la  pointe  Pafcal,  de   1'  50". 

Longitude  des  Cayes 76*      10      30" 

Différence    Eft  pour  le  bâtiment —      08.     25. 

Différence   Eft  pour  la  pointe  Pafcal —      01.      50. 

Longitude  de  la  pointe  Pafcal 76.     00.     1  J. 

$.       5  2. 

Saint •-  Louis ,   vieux  fort. 

Latitude 1  8*     14'     27" 

Longitude 75.      59-     20. 

M.  le  chevalier  de  Ruât,  étant  fur  le  vieux  fort,  a  obfervé  pendant  trois  jours  la 
hauteur  méridienne  du  Soleil  ;  &  par  un  milieu  entre  ces  trois  obfervations  ,  qui  fe 
rapportoient  à  moins  d'une  minute,  il  en  a  conclu  la  latitude  de  i8d  14'  27". 

Par  divers  relèvemens  faits  en  parcourant  la  côte ,  &  par  plufieurs  gifemens  avec  des 
points  déjà  connus,  j'avois  déterminé  la  latitude  de  ce  fort  de  i8d  1^';  mais  j'ai  dû 
préférer  la  latitude  obfervée  avec  précifion  fur  le  lieu  même,  à  celle  conclue  de  mes 
relèvemens. 

Le  4  février ,  j'ai  relevé  le  fort  Saint-Louis  au  Nord ,  &  au  même  moment ,  ayant 
obfervé  la  hauteur  du  Soleil,  les  montres  ont  placé  le  bâtiment  11'  10"  à  l'Eft  des 
Cayes, 

Longitude    des    Cayes . 7^      10      30" 

Différence  Eft , —   00.    .11.      10. 

Longitude  du  vieux  fort  Saint-Louis 75.      50.     20. 

M.  le  chevalier  de  Ruât  a  levé  le  plan  de  la  baie  Saint-Louis,  &  la  pofition  qu'il 
donne  à  la  pointe  Pafcal  &  à  la  Caye  d'Orange  eft  exactement  conforme  aux  pofitions 
que  j'ai  affignées  à  ces  deux  points ,  qui  forment  l'entrée  Oueft  &  Eft  de  cette  haie. 

S-   53- 
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yrto-' 


(    9    ) 


S-    5  3- 

Caye   d Orange. 


12' 


30- 

I  z. 


Latitude j  8* 

Longitude 75.      5  ; 

Le  4  février,  à  midi,  j'ai  obfervé  i8d  10'  48"  de  latitude,  &  au  même  moment  j'ai 
relevé  le  milieu  de  la  Caye  d'Orange  à  l'Eft  zf  Nord. 

A  3h  30',  ayant  parcouru  2,8  milles  à  l'Eft  l-  Nord -Eft,  j'ai  relevé  le  milieu  de 
la  Caye  d'Orange  au  Nord  40^  30'  EU;  au  même  inftant  j'ai  obfervé  la  hauteur  du 
Soleil,  &  les  montres  ont  donné  11'  10"  à  l'Eft  des  Cayes.  De  ces  deux  relèvemens, 
je  conclus  la  différence  en  latitude  entre  la  Caye  d'Orange  &  le  lieu  de  l'obfervation  de 
midi,  lors  du  premier  relèvement,  de   i'  42"   Nord. 

Latitude   obferve'e i  8"1      i  o'     48" 

Différence  Nord -+-   00.     01.     42. 

Latitude  de  la  Caye  d'Orange 18.      12.     30. 

Je  conclus ,  pour  le  moment  du  fécond  relèvement ,  la  différence  des  méridiens  entre 
le  lieu  de  l'obfervation  &  la  Caye  d'Orange,  de  i '  8 "  à  l'Eft. 

Longitude  des  Cayes y6d 

Différence  Eft  pour  le   bâtiment 


10 
—       i  i. 


10. 


Longitude  lors  du  fécond   relèvement 75.      59.     20. 

Différence  Eft  pour  la  Caye  d'Orange —     01.     08. 


Longitude  de  la  Caye  d'Orange 7 j.      58.      12. 

S-    54- 

Caye  à   Ramiers. 

Latitude 1 8J      13'     30" 

Longitude 75.      53.      10. 

Le  7  février  1785,  étant  au  mouillage,  près  l'entrée  de  la  baie  d'Aquin,  par  i8d  13' 
de  latitude  obfervée,  &  par  les  montres  22'  24"  à  l'Eft  des  Cayes,  j'ai  relevé  la  Caye 
à  Ramiers  à  l'Oueft  jà  Nord. 

J'ai  eu  le  gifement  de  la  Caye  à  Ramiers  par  la  Caye  à  l'eau,  le  4  février,  Eft  2 Sd  Nord, 
&  Oueft  28d  Sud  :  or,  la  Caye  à  l'eau  étant  déterminée  par  i8d  08'  32"  de  latitude,  & 
j6A  02'  53"  de  longitude;  je  détermine  la  diftance  de  la  Caye  à  Ramiers  au  point  du 
mouillage  de  4,8  milles,  d'où  je  conclus  la  différence  en  latitude,  de  30";  &  la  diffé- 
rence de  méridien  entre  le  lieu  du  mouillage  &  la  Caye  à  Ramiers,  de  %'  4"  à  l'Oueft. 

Latitude  obfervée i  8*1      13'      00" 

Différence  Nord ■  -+-      00.     3  o. 

Latitude  de  la  Caye  à  Ramiers 18.      13.     30. 


Longitude    des  Cayes 7 6* 

Différence   Eft  obfervée  au  mouillage — 


10 

22. 


30 

24. 


Longitude  du  mouillage 75.     48.     06. 

Différence  Oueft  pour  la  Caye  à  Ramiers -+-      05.     04. 


IQ. 


45' 

00. 


Longitude  de  la  Caye  à  Ramiers,  ..,..,., 75.      $3. 

S-     5  5- 

Le    Diamant. 

Latitude 1  8d     13' 

Longitude 75.      48. 

Étant  au  mouillage,  le  7  février,  près  de  l'entrée  de  la  baie  d'Aquin,  par  i8d  13'  de 
latitude,  j'ai  relevé  le  Diamant  au  Nord  jd  Eft,  à  la  diftance  de  08  milles;  d'où  je 
conclus  la  latitude  pour  ce  rocher,  de   i8d  1  3'  4-^"- 

Étant  au  mouillage  ,  j'ai  obfervé  la  longitude ,  &  les  montres  ont  placé  le  bâtiment 
22'  24"  à  l'Eft  des  Cayes;  or,  par  le  relèvement  du  mouillage,  je  trouve  que  le 
Diamant  étoit  environ  6"  plus  Eft,  lefquelles  ajoutées  aux  22'  24",  donnent  pour  la 
différence  de  méridien  entre  le  Diamant  &  les  Cayes,  22'   30"  à  l'Eft. 

Longitude  des  Cayes y6d      i  o'     3  o" 

Différence  Eft —   00.     22.     30. 

Longitude  du  Diamant 


00. 


75-     48- 

Les  points  fuivans  ont  été  placés  d'après  un  plan  de  la  côte ,  levé  par  les  Ingénieurs- 
géographes  du  Roi.  Ce  plan  comprenoit  depuis  le  cap  Tiburon,  jufqu'au  cap  de  la  Béate; 
ayant  vérifié  la  partie  comprife  depuis  le  cap  Tiburon  jufqu'à  Aquin,  &  l'ayant  trouvé 
conforme  aux  déterminations  que  j'avois  faites ,  j'ai  tout  lieu  de  penfer  que  la  fuite  de  la 
côte  a  été  placée  avec  autant  de  foin.  C'eft  d'après  la  détermination  de  la  baie  d'Aquin  que 

je  donne  les  points  fuivans. 

Latitude  ., 1  8* 

Longitude ,  .  .  ,  .    75, 

Latitude 18. 

Longitude 75. 

Latitude 1  8. 

Longitude  ..........    74. 

Latitude 17. 

Longitude .,...,....    74. 

S-     56. 

Cap    Enganno. 

Latitude , , j  S*     25'     00" 

Longitude ,...,,.......    71.      00.      00. 

J'ai  changé  la  latitude  que  M.  le  marquis  de  Verdun  avoit  affignée  à  ce  cap;  d'après 
une  obfervation  citée  dans  le  Pilote  Anglois  de  la  Floride,  où  il  eft  dit  qu'en  175J  , 
relevant  le  cap  Enganno  (  que  par  erreur  il  nomme  pointe  Efpada)  au  Nord  à  4  lieues 
de  diftance,  on  obferva  à  midi  i8d  14'  de  latitude.  Dans  un  autre  endroit  du  même 
livre,  où  l'on  cite  le  journal  du  capitaine  Hefter,  en  l'année  1761,  il  eft  dit  que  le 
cap  Enganno  eft  déterminé  par  la  latitude  de  i8d  25';  ce  qui  eft  parfaitement  d'accord 
avec  l'obfervation  de  latitude,  faite  en  17^5  ,  rapportée  ci-deffus. 


Cap  Bayenette 

Cap  Jaçmelle. ,  .  .  , 

Pointe  Eft  du  Morne-rouge. 
Pointe  Sud  de  l'île  Béate .  . 


12' 

00" 

l7- 

30. 

12. 

40. 

02. 

33' 

16, 

30, 
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40. 

40. 

30, 

01. 

00, 

* 
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Quant  à  la  longitude  de  ce  cap ,  je  lui  ai  laifle  celle  affignée  par  M.  le  marquis  de 
Verdun  ;  d'autant  plus  que ,  par  cette  longitude ,  le  gifement  de  la  côte ,  depuis  le  cap 
Raphaël  jufqu'au  cap  Enganno,  &  la  diftance  entre  ces  deux  points  font  parfaitement 
d'accord  avec  les  gifemens  &  les  diftances  donnés  dans  le  Pilote  Anglois  de  la  Floride. 

S-     57- 
Ijle  de  Cube. 


Latitude 20"'      1  8' 

Longitude y  6.      43 . 


00" 
00. 


Cap  Maify. 


La  latitude  de  cette  pointe  a  été  déterminée,  depuis  mon  retour,  par  M.  le  chevalier  de 
Grimaldy,  lieutenant  des  vaiffeaux  du  Roi.  J'avois,  par  des  relèvemens  éloignés,  obtenu  pour 
la  latitude  de  cette  pointe,  20d  14';  mais  il  paroît,  par  le  rapport  de  ce  même  officier, 
que  la  pointe  élevée  que  l'on  peut  apercevoir  de  loin,  n'eft  pas  le  cap  Maify,  mais  le 
cap  Bueno,  fitué  environ  deux  lieues  dans  le  Sud  4id  30'  Oueft.  C'eft  vraifemblement  ce 
même  cap  que  j'ai  relevé  de  la  montagne  qui  eft  au-deffus  des  Cafernes  du  mole  S.1  Nicolas 
à  l'Oueft  23e1  30'  Nord  :  au  moyen  de  la  latitude  du  cap  Maify,  de  fon  gifement  &  de  fa 
diftance  avec  le  cap  Bueno ,  &  des  relèvemens  faits  de  ce  dernier  cap ,  on  trouve  que  le 
cap  Maify  eft  ^3'   \y  à  l'Oueft  du  mole  Saint-Nicolas. 


Longitude  du  mole  Saint- Nicolas 75* 

Différence   Oueft -+- 


49 
53- 


45" 
J5- 


Longitude  du   cap  Maify 7 6. 


43. 


00. 


.S-    ;8. 

IJIe   de  la  Navale. 


Latitude i  8J 

Longitude ; yy. 


20' 

2Q. 


00 
00. 


Le  7  mai,  à  8h  du  matin,  j'ai  relevé  le  milieu  de  la  Navaze  à  l'Eft  i^d  Sud; 
jufqu'à  midi  le  bâtiment  a  fait,  au  Nord  4d  Eft ,  14,6  milles;  alors  j'ai  obfervé  i8d 
41'  de  latitude,  ce  qui  donne,  pour  le  relèvement  du  matin,   i8d  26'  30"  de  latitude. 

De  midi  à  ^  ^,  le  bâtiment  a  fait,  au  Sud-Sud- Eft,  4,2  milles;  alors  j'ai  relevé  le 
milieu  de  la  Navaze  au  Sud  43e1  Eft.  Réduifant  les  routes  depuis  8h  du  matin ,  jufqu'à 
4h  J  du  foir ,  &  les  corrigeant  au  moyen  de  la  latitude  obfervée  à  midi ,  &  des  deux 
longitudes  obfervées  le  matin  &  le  foir,  on  trouve  que  la  route  du  bâtiment,  depuis  8h  du 
matin  jufqu'à  ^  |  du  foir,  a  été  le  Nord  if  Eft,  11,2  milles.  De  ces  données,,  je 
conclus  la  différence  en  latitude,  au  moment  du  relèvement  fait  le  matin,  de  6'  30". 


Latitude  à  8h  du  matin 1  Sd     2.6' 

Différence  Sud —      06. 


30 
30. 


Latitude  de  l'île  de  la  Navaze 18.     2 


o.     00. 


A  4h  |,  j'ai  obfervé  la  longitude,  &  les  montres  ont  placé  le  bâtiment  2d  57'  47"  à 
l'Oueft  du  Port-au-Prince  ;  au  moyen  des  deux  relèvemens ,  je  conclus  la  différence  de 
méridien  pour  la  Navaze,  au  moment  de  l'obfervation  de  longitude,  de  16'  20"  à  l'Eft. 


Longitude  du  Port-au-  Prince 74* 

Différence  au  moment  de  l'obfervation. -t-   02. 


47 
57- 


3  3 

47. 


Longitude  du  bâtiment. yy.      45. 

Différence  Eft  par  le  relèvement —   00.      1  6, 


20. 

20. 


Longitude  du  milieu  de  l'île  de  la  Navaze yy. 

S-   59- 

Jamaïque. 

Latitude iyd     58'     00"  ' 

Longitude 78.      35.     44. 


29. 


00. 


Pointe  Morand. 


Le  j  mai,  à  8h  du  matin,  étant,  d'après  l'obfervée  de  midi,  par  17e1  43'  33"  de 
latitude,  les  montres  plaçoient  le  bâtiment  4d  08'  36"  à  l'Oueft  du  Port-au-Prince;  au 
même  moment  on  a  relevé  la  pointe  Morand  à  l'Eft   $6d  Nord. 

Depuis  8h  jufqu'à  midi,  ayant  fait,  au  Sud  i2d  30"  Eft,  j,6  milles,  j'ai  obfervé 
la  latitude  de    \jA  38',  &  l'on  a  relevé  la  pointe  Morand  au  Nord  43d  Eft. 

L'après-midi,  fur  les  ^h ,  relevant  la  pointe  Morand  à  l'Eft  39e*  30'  Nord,  les 
montres  ont  donné  la  longitude  4d  00'  26"  à  l'Oueft  du  Port-au-Prince  ;  par  l'eftime 
à  cet  inftant,  la  latitude  étoit  de  i7d  47'  4^". 

Au  moyen  de  ces  relèvemens,  je  conclus  la  différence  en  latitude,  pour  la  pointe  au 
moment  de  midi ,  de  20'  Nord. 

Latitude  obfervée  à  midi  du  5 \yd     38'     00" 

Différence    Nord -+-  00.     20.     00. 


Latitude  de  la  pointe  Morand 17.      58.     00. 

La  différence  en  longitude,  pour  le   moment  de   l'obfervation  du  foir,  fe  conclud 
de  12'  15"  Eft. 

Longitude  du  Port-au-Prince 74J     47'     33" 

Différence  Oueft  par  les  montres -+-   04.     00.     2.6. 


Longitude  du  bâtiment 78. 

Différence  Eft  par  les  relèvemens —   00. 


47. 
1  2. 


Î9- 
M- 


Longitude  de  la  pointe  Morand 78.     3  j.     44. 

S.   60. 

Les     Grenouilles , 

Étant  au  large  de  la  pointe  Morand,  dans  le  Sud-Eft,  à  environ  6  à  7  lieues,  on 
a  relevé  de  deffus  la  dunette  les  îlots  des  Grenouilles  au  Sud-Sud-Eft ,  à  une  diftance 
eftimée  de  3  lieues  &  demie.  Cette  eftime  très -fautive,  &  ce  relèvement  peu  certain,  ne 
fuffiroient  pas  pour  donner  une  pofition  exacte  de  ces  écueils  ;  mais  en  recherchant  ce 
qui  a  été  dit  fur  la  pofition  de  ces  îlots  par  les  diffërens  navigateurs  Anglois,  &  particu- 
lièrement dans  le  Pilote  de  la  Jamaïque,  on  voit  que  mon  eftime  eft  d'accord  avec  la 
pofition  affignée  à  ces  écueils  ;  ainfi  je  me  fuis  déterminé  à  placer  le  milieu  de  cet  écueil  par 
la  latitude  de    i7d  29'  00",  &  la  longitude  de  78d  13'   00". 


a 


MfcBBSa&MS' 


(   i.o  ) 


DÉBOUQCJEMENS. 


$.     éi. 

C^y^J  -  d'Argent. 

f  Latitude 2.0'      13'      50* 

PaniehpIusS.E.20br.ffes.  jLong.tude ?l       ?J>     ^ 

f  Latitude 20.      31.      00. 

Partie  la  plus  EU,  récif \ 

1  £  Longitude 71.     53-     °°» 

f  Latitude 20.     29.      20. 

Partie  la  plus  Oueft,  18  braffes.  { 

1  ^Longitude 72.     24.     20. 

Le  5  août,  à  3h  du  foir,  je  me  fuis  trouvé  fur  les  fonds  de  la  Caye  -  d'argent  ;  à 
raidi,  j'avois  obfervé  20d   3'    00"   de   latitude,  &  jufqu'à  3h  le  bâtiment  avoit  fajt   16 

milles  au  Nord  zf  Eft. 

Étant  fur  l'acore  du  fond,  par  10  braffes  fond  de  caye  &  corail,  j'ai  mis  en 
panne,  &  par  plufieurs  obfervations  de  la  hauteur  du  Soleil,  les  montres  ont  placé  le 
bâtiment  2d  21'  08"  à  l'Eft  du  Cap-François;  afin  de  gagner  l'acore  de  l'Eft ,  j'ai 
couru  des  bords   en   revenant   toutes   les   trois   heures  retrouver  le  fond  de  la  Caye- 

d'argent. 

Le  7  au  matin,  ayant  gagné  l'acore  de  l'Eft,  par  20  brafTes  fond  de  caye  & 
d'herbes,  j'ai  obfervé  la  longitude,  &  les  montres  ont  placé  le  bâtiment  2d   42'  40"  à 

l'Eft  du  Cap. 

Depuis  ce  moment  jufqu'à  midi  du  même  jour ,  où  j'ai  obfervé  20d  14'  05"  de  latitude, 
le  bâtiment  n'ayant  fait  qu'un  quart  de  mille  au  Sud,  j'ai  conclu  la  latitude  de  la  partie 
la  plus  Eft,  de  20d  13'  50";  ce  qui  s'accorde  avec  la  latitude  déterminée  le  y 

Longitude  du  Cap 74d      3  8      2  5 

Différence  Eft —   02~     42-     4°- 

Longitude  de  la  partie  ia  plus  Sud-Eft 71  ■      î  î*     4  J* 

Ce  point  étant  déterminé,  fi  l'on  place  fur  la  Carte  le  relèvement  du  Vieux -cap 
au  Sud  35d  Oueft,  fait  par  M.  de  Keruforet,  commandant  la  frégate  YÉmeraude ,  en 
1753,  lorfqu'il  étoit  mouillé  par  la  latitude  de  20d  21',  fur  un  fond  de  16  braffes 
fond  de  corail  &  d'herbes;  d'après,  dis -je,  ce  relèvement  &  la  latitude  obfervée  , 
on  trouvera  que  la  longitude  de  fon  mouillage,  devoit  être  de  71e*  55'  40"  :  ce  qui 
confirme  l'étendue  que  je  donne  à  la  Caye-d'argent  du  côté  de  l'Eft. 

En  fuivant  la  route  que  tinrent  les  chaloupes  envoyées  par  M.  de  Keruforet,  pour 
reconnoître  les  fonds  de  la  Caye-d'argent,  on  voit  que  celle  envoyée  vers  le  Nord,  & 
qui ,  fe  trouva  à  midi  au  milieu  de  trois  haut  -  fonds ,  fur  lefquels  il  ne  reftoit  que 
10  à  12  pieds,  devoit  être  2'  40"  à  l'Eft  de  la  frégate. 

La  latitude  fut  obfervée  de  20d  31',  près  de  ces  haut  -  fonds  ;  cette  chaloupe  lors 
de  fon  retour  s'étant  élevée  une  encablure  à  l'Eft,  perdit  le  fond  :  ce  qui  détermine  que 
ce   haut-fond  eft  l'acore  du  Nord-Eft. 

La   longitude  de  ia  frégate  YEmeraude  étoit yid      55'     40" 

Différence  Eït °-     o*-     4°- 

Longitude  de  l'acore  du  Nord-Eft 71-      53-     °°- 

Après  m' être  affuré  que  j'étois  parvenu  à  l'acore  du  Sud-Eft  des  C ay es-d'argent , 
je  fuis  revenu  vers  l'Oueft ,  fuivant  exactement  les  contours  que  faifoient  les  fonds ,  & 
tenant  un  journal  précis  des  différentes  routes  du  bâtiment. 

Au  moyen  de  ce  journal,  j'ai  acquis  le  moyen  de  marquer,  avec  affez  d'exactitude , 
la  configuration  de  ce  haut-fond. 

Le  7  août,  après  midi,  étant  par  20d  17'  de  latitude,  &  -yzd  9'  de  longitude,  le 
fond  difparut  fubitement  ;  je  penfai  alors  être  parvenu  à  l'extrémité  d'un  des  bancs  de  ce 
haut-fond ,   ou  au  commencement  d'un  canal  que   l'on  fuppofoit  traverfer  les  Cayes- 

d'argent. 

En  conféquence,  pour  m'affurer  de  l'exiftence  de  ce  canal,  je  fis  route  au  Nord-Oueft, 
toutes  voiles  dehors,  pour  tâcher  de  retrouver  le  fond  du  banc  le  plus  Oueft,  &  je  fis 
fignal  au  bricq  YAdivité,  commandé  par  M.  le  chevalier  de  Ruât,  de  s'élever  au  plus 
près  du  vent  jufqu'à  faire  le  Nord,  &  de  mouiller  auffitôt  qu'il  rencontreroit  l'acore  du 
fond  ,  après  avoir  traverfé  le  canal  fùppofé. 

Au  bout  d'un  demi-quart-d'heure  ,  M.  le  chevalier  de  Ruât  ayant  mis  en  panne , 
m'indiqua   le   fond  par    18   braffes,  &   je   lui  fis  fignal  de  fuivre  l'acore  du  fond  fur 

lequel   il  étoit. 

Je  continuai ,  ne  trouvant  pas  de  fond,  à  courir  au  Nord-Oueft;  mais  voyant  YAdivité 
revenir  vers  l'Oueft  peu-à-peu,  je  mis  en  panne  pour  l'attendre,  &  prefque  auffitôt  après 
îa  fonde  rapporta  20  braffes  :  alors  je  pris  des  hauteurs  du  Soleil,  &  je  déterminai  la 
longitude  de  72d  15'  30".  Le  fond  que  je  venois  de  retrouver,  &  la  route  qu'avoit 
fuivie  YAdivité,  ne  me  permirent  plus  de  croire  à  l'exiftence  d'un  canal  au  milieu  de 
ces  fonds  blancs,  &  il  me  fut  prouvé  que  ce  haut-fond  étoit  un  feul  &  même  banc. 

Pour  avoir  une  certitude  plus  grande  ,  auffitôt  que  YAdivité  m'eut  rejoint ,  je  lui 
iignalai  de  courir  au  Nord,  &  moi  je  fuivis  l'acore  des  fonds,  faifant  le  Nord-Oueft. 
La  nuit  étant  prête  à  fe  faire ,  &  YAdivité  s'étant  éloignée  jufqu'à  une  lieue  \ ,  je  lui  fis 
fignal  de  fe  rallier.  M.  de  Ruât  avoit  trouvé  continuellement  un  fond  de  1^  à  17  braffes. 
Dans  le  même  inftant,  je  forçai  de  voile  au  Sud  afin  de  m'affurer  avant  la  nuit,  que 
la  mer  étoit  libre  ;  après  avoir  fait  4  à  5  lieues ,  je  revins  dans  le  Nord,  &  m'entretins 
bord  fur  bord  le  refte  de  la  nuit. 

Le  8 ,  au  matin ,  je  rencontrai  le  fond  ;  les  montres  donnoient  dans  ce  moment ,  pour 
longitude,  2d  1^'  2. y  à  l'Eft  du  Cap-François,  &  ayant  couru  un  quart  de  mille  à 
l'Oiieft,  le  fond  difparut;  alors  je  fignalai  à  YAdivité  de  courir  au  Nord,  &  je  revins  au 
Nord-Oueft  pour  prolonger  l'acore  du  fond  :  ayant  fait  1  mille  \  environ,  je  perdis  le 
fond,  qui  me  fembloit  prendre  la  direction  du  Nord-Nord-Eft. 

A  midi,  j'obfervai  20d  32'  50"  tîe  latitude;  depuis  le  moment  où  j'avois  quitté  le 
fond,  la  route  du  bâtiment  avoit  été  Oueft  40d  Nord,  10  milles,  d'où  je  conclus  la 
différence  de  latitude,  entre  le  point  de  l'obfervation  &  celui  où  j'ai  quitté  les  fonds,  de 


6'  30"  :  mais,  fuivant  le  rapport  de  M.  le  chevalier  de  Ruât,  le  fond  s'étendoit  3  milles 
plus  au  Nord  que  le  lieu  où  je  l'avois  quitté,  en  forte  que  la  différence  en  latitude 
deviendra  3'  30"  Sud. 


Latitude  obfervée. 
Différence  Sud.  . 


20d     32 
—      °3- 


5°" 
30. 


20. 


Latitude  de  l'acore  de  l'Oueft ao.     29. 

Retranchant  de  la  longtitude  obfervée  au  moment  où  j'entrois  fur  les  fonds,  ï  20" 
pour  le  chemin  fait  à  l'Oueft  depuis  l'obfervation,  jufqu'à  l'acore  du  fond,  on  aura  2 d  14* 
o  î"  à  l'Eft  du  Cap-François,  pour  différence  de  méridien  entre  le  Cap  &  l'acore  de  l'Oueft. 


,ap-rrançois,  pour 

Longitude  du  Cap-François. 
Différence  Eft 


74* 
02. 


3» 

14. 


2J 
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Longitude  de  l'acore  de  l'Oueft. 72. 

S-    62. 

Mouchoir-  carré. 


24. 


20. 


Acore  du  N.  E.  récif. 


\ 


Acore  du  S.  O.  10  braffes. 


Acore  de  O.  N.  O.  secif.  . 


Latitude 2id 

Longitude »  .  .  .  .  72. 

Latitude 20. 

Longitude 73. 

Latitude 21. 

Longitude 73. 


04' 
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53- 
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00. 
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10" 
55- 
00. 
20. 

00. 
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Le  8  août  1785,  après  avoir  quitté  les  C  ay  es- d'argent ,  j'ai  fait  route  pour  aller 
chercher  les  haut -fonds  du  Mouchoir-carré;  le  9 ,  à  oh  J  du  matin,  j'ai  eu  connoiffance 
des  fonds  par  18  braffes,  fond  de  roches  &  d'herbes. 

Attaquant  ce  haut-fond  par  l'Eft,  j'avois   lieu  de  craindre  de  rencontrer  fubitement 
un  fond  élevé,  ce  qui  me   détermina   à  ne  pas  m'engager   fur  les  acores,  &  à   faire 
naviguer  YAdivité  un  peu  en  avant  par  le  boffoire  de  bâbord  :  alors ,  faifant  très  -  peu  de 
chemin  au  Nord,   j'obfervai   la   longitude,  &  les  montres  placèrent  le  bâtiment  id  44' 
00"  à  l'Eft  du  Ctp-François. 

Je  continuai  à  courir  près  des  acores  du  fond  jufqu'à  n  J,  que  venant  de  perdre 
le  fond,  &  ayant  fait  3  milles  au  Nord  25"*  Oueft,  on  aperçut  un  brifant  fous  le  vent, 
à  environ  1  mille  de  diftance  ;  je  fignalai  auffitôt  à  YAdivité  de  fe  placer  de  manière  à 
relever  le  brifant  dans  le  S.  E;  &  au  moment  où  M.  le  chevalier  de  Ruât  me  fignala  qu'il 
avoit  exécuté  le  mouvement  ordonné,  je  relevai  le  même  brifant  au  S.  O.  Connoiffant  par 
l'obfervation  de  la  hauteur  de  la  mâture  de  chacun  des  bâtimens  ,  la  diftance  refpective 
où  ils  étoient  l'un  de  l'autre,  après  plufieurs  obfervations  &  plufieurs  relèvemens,  j'ai 
conclu,  avec  beaucoup  de  précifion,  que  lors  du  relèvement  du  brifant  au  Sud-Oueft, 
j'en  étois  éloigné  d'un  mille  ~.  A  midi  j'avois  fait,  depuis  l'inftant  du  relèvement,  3,7  milles 
au  Nord  35d  Oueft,  &  ayant  obfervé  2id  08'  15",  j'ai  conclu  la  latitude  du  bâtiment 
lors  du  relèvement,  de  2  id  05'  12"  ;  or,  par  la  diftance  où  l'on  étoit  du  brifant  lorfqu'on 
le  relevoit  au  Sud-Oueft,  on  trouve  que  le  bâtiment  étoit  1'  2"  plus  Nord;  donc: 


Latitude  d'après  l'obfervée 2  id     05' 

Différence  Sud  pour  le  brifant —      01. 

Latitude  de  l'acore  du  Nord-Eft 21.     04. 


12 

02. 


10. 


D'après  l'obfervation  de  longitude  faite  le  matin,  l'eftime  donne  pour  le  chemin  fait 


20 


à  l'Oueft  jufqu'à    11"  j, 

La  différence  en  longitude  du  lieu  du  relèvement  au  brifant,  peut  fe  conclure  au  moyen 
de  la  diftance  déterminée ,  de  î'  10"  à  l'Oueft;  donc  la  différence  de  méridien  entre  le 
lieu  de  l'obfervation  du  matin  &  le  brifant,  fera  de  2'  30". 


Longitude  du  Cap-François 74e'      38' 

Différence  Eft  donnée  par  les  montres —  1 .     44. 


25" 

00. 


Longitude  du  bâtiment  à  oh  du  matin 72. 

Différence  Oueft  pour  le  brifant -+- 


54. 

02. 


25. 
30. 


Longitude  de  l'acore  du  Nord-Eft 72.      56.      55. 

UAdivité  ayant  fuivi  pendant  quelques  lieues  les  haut -fonds  ,  M.  le  chevalier  de 
Ruât  les  a  vu  s'étendre  dans  l'Oueft-Sud-Oueft,  direction  qui  conduit  à  un  point  bien 
déterminé ,  comme  on  le  verra  ci-après. 

Pour  affiner  davantage  la  pofition  du  brifant  qui  forme  l'acore  du  Nord-Eft  du 
Mouchoir-carré,  à  midi  je  forçai  de  voile,  faifant  route  à  l'Oueft  8d  Nord  ;  à  ^h,  ayant 
fait  31,8  milles,  je  relevai  les  îles  Turques,  favoir; 

La  pointe  Sud  de  Sand-key Oueft 

Pointe  Nord  de  Sand-key Oueft 

Pointe  Sud  de  la  petite  Saline. Nord-Oueft 

Le  milieu  de  la  grande  Saline au  Nord. 


23" 
2. 


Sud. 
Sud. 
Oueft. 


Au  même  inftant,  les  montres  ont  donné,  pour  la  longitude  du  bâtiment, 
à  l'Eft  du  Cap-François. 

Longitude  du  Cap-François 74*     38'     2j" 

Différence  Eft  par  les  montres 1 .      11.     25. 


Id    I  I 


■y 


00. 


Longitude  du  point  d'arrivée 73.     27. 

Par  les  relèvemens,  on  trouve  le  bâtiment  y  25"  à  l'Eft  de  la  pointe  de  Sand-key. 


Longitude  de  Sand-key , 7^        3  J 

Différence  Eft » y 


22" 
25. 


Longitude  du  point  d'arrivée. 7^< 


57- 


La  différence  que  l'on  trouve  entre   ces  deux   déterminations  ,    donne    l'erreur  des 
montres  pendant  la  croifière ,  la  pofition  des  îles  Turques  étant  connue  d'une  manière 

exacte 


exacle  &  précife,  &  c'eft  d'après  cette  détermination  qu'ont  été  corrigées  les  longitudes 
affignées  ci-deffus. 

Le  3  juin  1785  ,  au  matin,  je  fuis  entré  fur  les  fonds  du  Mouchoir-carré  ,  par  l'acore 
du  Sud-Oueft,  trouvant  de  12  à   14  braffes,  fond  de  cayes  blanches  &  de  corail. 

Au  moment  où  je  venois  d'obferver  la  hauteur  du  Soleil,  pour  déterminer  la  longi- 
tude ,  &  où  la  fonde  rapportoit  1 4  braffes  ,  on  aperçut  de  l'avant  du  bâtiment  un  fond 
très-élevé  ;  au  même  inftant ,  &  avant  qu'il  fût  poffible  de  faire  aucune  manœuvre  pour 
éviter  cet  écueil ,  le  bâtiment  fe  trouva  échoué  par  1  o  pieds  &  demi  d'eau. 

La  mer  &  le  vent  pouffant  le  bâtiment  fur  l'écueil,  je  manœuvrai  pour  le  franchir, 
&  auffitôt  que  j'aperçus  un  fond  fuffifant  pour  être  à  flots ,  je  laiffai  tomber  une  ancre  ; 
mais  le  bâtiment  ayant  couru  encore  environ  1  o  toifes ,  ]e  fond  difparut ,  &  ayant  filé 
30  braffes  de  cable,  l'ancre  ne  tint  pas;  je  fis  auffitôt  jeter  la  fonde,  qui  ne  rencontra 
pas  de  fond  à  70  braffes. 

Il  eft  donc  évident  que  le  point  où  j'étois  échoué  eft  l'acore  du  banc,  &  l'inftant 
où  le  bâtiment  toucha,  fui  vit  de  fi  près  celui  où  je  venois  de  déterminer  la  longitude, 
que  j'ai  dû  l'affigner  à  ce  haut-fond;  les  montres  plaçoient  le  bâtiment  id  20'  2;"  à  l'Eft 
du   Cap  -  François. 


(  "  ) 


jon 


gitude  du  cap y^à      ,~'     25" 

i —   01.      20.      25. 


Différence  Efl: . , 

Longitude  de  l'acore  du  O.  N.  O. 


73.      18.     00. 


Depuis  le  moment  où  je  fuis  forti  de  deffus  cet  écueil,  jufqu'à  midi,  le  bâtiment  étant 
en  travers  au   vent,  j'ai  eftimé  être  dérivé  dans  le  Sud,  d'environ  2'  20". 

Latitude  obfervée  à  midi 2od     57'     40" 

Différence  Nord .     .+-      02.     20. 


Latitude  de  l'acore  du  O.  N.  0 21.     00.     00. 

Par  ia  route  faite  fur  les  fonds  blancs,  avant  d'être  échoué,  &  rapportée  à  la  longitude 
&  à  la  latitude  obfervées,  j'ai  déterminé  l'acore  du  Sud-Oueft  par  2od  53'  de  latitude, 
&  72d  22'   20"  de  longitude. 

Etant  échoué,  on  aperçut  du  haut  des  mâts  une  fuite  de  cayes  où  il  paroiffoit  y  avoir 
peu  d'eau,  s'étendant  à  l'Eft-Nord-Eft. 

Etant,  après  l'échouage,  revenu  fur  l'acore  du  Sud,  j'ai  aperçu  les  fonds  blancs 
s'étendre  dans  l'Eft  &  l'Efl-Nord-Eft. 

y.    63. 
LES    ISLES    TURQUES. 

Sand-key. 


Latitude  . 2  id 

Longitude y 3. 


1 1 


3J« 


00 
22. 


Pointe    Sud. 


Le  11  novembre  1784,  à  midi,  j'ai  obfervé  2id  11'  38"  de  latitude,  au  moment 
où  je  relevois 

La  pointe  Nord  de  Sand-key à  l'Eft      1  i<<     Nord. 

La  pointe  Sud  de  Sand-key à  l'Eft       7.      Sud 

Au  moyen  d'un  plan  de  ces  îles ,  levé  géométriquement ,  que  je  m'étois  procuré , 
la  grandeur  de  Sand-key  étant  connue  ,  je  détermine  la  diftance  à  la  pointe  Sud  de 
3,8  milles;   d'où  je  conclus  la  latitude  de  2id   11'  00". 

La  latitude  que  j'obfervai  le  10  août  178)  ,  au  mouillage  de  grande  Saline,  étant 
rapportée  à  la  pointe  Sud  de  Sand-key,  au  moyen  du  même  plan,  affigne  à  cette  pointe 
la  latitude  de  2id  10'  40"  ;  ce  qui  s'accorde  parfaitement  avec  celle  donnée  ci-deffus. 

Le  11  Novembre  1784,  à  4h  |  du  foir,  j'ai  relevé  la  pointe  Sud  de  Sand-key  au 
Nord,  au  même  moment  j'ai  obfervé  la  longitude,  &  les  montres  ont  placé  le  bâtiment 
id  03'  03"  à  l'Eft  du  Cap-François. 


Longitude  du   Cap -François 74d 

Différence  Eft 


—   01. 


25" 
03. 


Longitude  de  la  pointe  Sud  de  Sand-key y$.     35.     22. 


S-    64. 

Grande    Saline. 


31 
30. 


45" 
30. 


Pointe     Nord. 


Latitude 2 1 d 

Longitude y^. 

Je  fuis  venu  mouiller,  le  10  août,  à  la  grande  Saline,  j'ai  eu  pour  latitude  du 
mouillage,  2id  28'  30";  au  moyen  du  plan  cité  ci-deffus,  &  qui  donne  la  grandeur 
de  cette  île,  j'ai  conclu  la  latitude  pour  la  pointe  Nord,  de  2id  31'  4^". 

La  longitude  a  été  conclue  par  le  moyen  du  plan,  d'après  celle  donnée  à  Sand-key. 
Je  ne  rapporte  pas  les  obfèrvations  &  les  relèvement  que  j'ai  faits  en  grand  nombre 
autour  de  ces  îles  ;  ils  m'ont  fervi  à  conftater  la  précifion  &  l'exaclitude  du  plan 
que   j'ai    cité  ,  lequel   avoit  été  levé  par  M.  de  Courjoles ,  ingénieur  du  Roi. 

Le  10  août,  j'ai  fondé  le  banc  au  Sud-Sud-Oueft  de  Sand-key,  &  au  moyen  de 
divers  relèvemens ,  j'établi  l'acore  du  Sud-Oueft  de  ce  banc. 

Latitude 2  1 d 

Longitude ji> 

§.     65. 


07 
40. 


30- 
30. 


CAYQUES. 

Acore  du  fond  blanc  dans  le  Sud-  Efl. 


Latitude 2 1  • 


01 


00" 


Longitude.... Jl-     57.      ij. 

Le  12  novembre  1784,  étant  fur  l'acore  du  haut-fond  par  40  braffes,  &  voyant  à    ] 


une  demi-encablure  dans  l'Oueft,  le  fond  blanc  fur  lequel  on  ne  trouve  que  9  brafTes, 
les  montres  ont  donné  la  longitude  du  bâtiment  41'  10"  à  l'Eft  du  Cap-François. 

Longitude  du  Cap ?^     ^,     2J« 

Différence    Eft 

—    00.     41 .      10. 


Longitude  de  l'acore  du  Sud- Eft 73.      57.      ljê 

Après  avoir  couru  quelques  bords  fur  les  fonds ,  à  midi  je  me  fuis  trouvé  au  même 
lieu  que  le  matin,  &  j'ai  obfervé  2id  05'  00"  de  latitude;  en  même  temps  je  voyois 
le  fond  s'étendre  une  lieue  environ  dans  le  Sud:  mais  le  15  décembre,  étant  revenu 
vers  ce  point,  à  midi  je  me  plaçai  en  panne  fur  la  partie  la  plus  Sud,  où  j'ai  obfervé 

2Id    Ol'   OO". 

J'ai  fuivi  &  fondé  l'acore  des  haut -fonds  qui  s'étendent  vers  le  Nord,  afin  de 
déterminer  leur  contour,  &  placer  les  différentes  îles  qui  font  fituées  une  petite  lieue  au 
Nord  de  l'acore  du  Sud  de  ce  fond  blanc. 

$.  66. 


Brifans  de  Saint -Philippe. 


Latitude 

Longitude 7, 


2id      44'      I  j" 

47.     20. 


Le  13  novembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  2id  40'  57"  de  latitude,  relevant  au  même 
moment  la  partie  Eft  des  brifans  au  Nord  20d  Oueft  ;  fuivant  divers  relèvemens  faits 
précédemment  ,  les  brifans  étoient  à  midi  à  la  diftance  de  $,}  milles ,  ce  qui  donne 
une  différence  Nord  de  3'   18". 

Latitude  obfervée 2id     40'      57" 

Différence  Nord 


03. 


Latitude  des  brifans , 


21.     44..      1  j. 

Le  1  3 ,  à  4h  i  du  foir ,  je  fuis  venu  me  placer  en  panne  au  Nord  du  brifant ,  à  la 
diftance  d'un  mille,  &  les  montres  ont  donné  la  longitude  de  51'  05"  à  l'Eft  du  Cap- 
François. 

Longitude  du  Cap .  . yAi      -,  g'     2  <■» 

Différence  Eft _       Jr>     OJ< 


Longitude  des  brifans y,_     ^,7>     20_ 

$.        67. 

Pointe  Booby-rocKs. 


Latitude  . 
Longitude 


2ia      j/     30" 

74.     24.     40. 


Le  14,  à  midi,  on  a  relevé  la  pointe  Booby-rock's  à  l'Oueft;  j'ai  obfervé  au  même 
inftant  2id  57'  30"   de  latitude. 

Le  15,  à  411  \  du  foir,  j'ai  relevé  la  pointe  Booby-rock's  au  Sud;  au  même  moment 
les  montres  ont  donné  la  longitude  de  13'  45"  à  l'Eft  du  Cap-François. 

Longitude  du  Cap 74*     38'     3  5" 

Différence  Eft —  00.     13.     45. 

Longitude  de  la  pointe  Booby-rock's 74.     24.     40. 

S.  68. 

Cayque    des    Providenciers. 


Longitude 74. 


50' 
45. 


5° 
30. 


Pointe   du   N.    O. 


Le  16  novembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  2id  55'  14"  de  latitude,  au  moment  où  l'on 
relevoit  la  pointe  du  N.  O.  de  la  Cayque  des  Providenciers  à  l'Oueft  30e1  Sud.  Ayant 
fait,  jufqu'à  2h  \,  à  l'Oueft  i5d  Sud,  8  milles,  j'ai  relevé  cette  même  pointe  au  Sud, 
ce  qui  me  donne  pour  différence  en  latitude  à  midi,  4'  24". 


Latitude  obfervée  à  midi 2  id      5  j' 

Différence  Sud —     04. 


14 

24. 


Latitude  de  la  pointe  Nord-Oueft 21.      50.      50. 

Le  16  à  4h  20'  du  foir,  étant  très-près  de  la  pointe  du  Nord-Oueft,  &  la  relevant 
au  Nord -Nord -Eft,  les  montres  ont  donné  la  longitude  de  7'  3;"  à  l'Oueft  du  Cap- 
François  ;  &  comme  j'ai  eftimé  que  la  côte  pouvoit  être  30'  plus  Eft,  j'ai  pour  la 
différence  de  méridien  avec  le  Cap,  7'  05"  à  l'Oueft. 


Longitude  du  Cap-François 74*     3  8' 

Différence   Oueft -t-        07. 


25- 

05. 


Longitude  de  la  pointe  Nord-Oueft 74.      45.      30. 

$•    69. 

Brifans  au   Nord  de  la  petite  Cayque. 


Latitude 


s  1  «      1 

21*      44       30     \ 


Petit  îlet  de  Sable. 


Longitude 74.      j  1.     00.  \ 

Le  17  novembre,  à  çjh  du  matin,  étant  à  environ  un  mille  des  brifans,  on  a  relevé 
l'îlet  de  Sable  au  Sud  40d  Eft;  au  même  moment  les  montres  ont  donné  13'  20"  à 
l'Oueft  du  Cap  -  François  :  de  ce  relèvement  &  de  la  diftance  j'ai  conclu  la  différence 
de  méridien  entre  le  Cap  &  les  brifans,  de  12'   3 y. 


Longitude  du  Cap-François 
Différence   Oueft 


74d 


25 


-*-      12.     35. 


Longitude  des  brifans. 74.      y  1.     00, 

Depuis  le  relèvement  du  matin,  jufqu'à  midi  du  même  jour,  le  bâtiment  a  -  fait  6,6 
milles  au  Sud  i  id  Oueft,  &  à  midi  j'ai  obfervé  2id  39'  00",  ce  qui  donne  pour 
différence  en  latitude ,  au  moment  du  premier  relèvement ,  6'   1  y  ;  retranchant  4)  "   à 


p.* 


m 


caufe  que  l'on  relevoit  le  matin  les  brifans  au  Sud  40*  Eft,  à  un  mille  de  diftance,  on 
aura  y  30"  pour  la  différence  de  latitude  entre  l'obfervée  de  midi  &  les  brifans. 

Latitude  obfervée  à  midi 2 1       39 

Différence    Nord ^ °J; 

Latitude  des  brifans 


oo 
30. 


2  1.      44,       30. 


§.  70. 

Pmf£  Cayque. 


00. 


Pointe   du   S.   O. 


Le  17 


Latitude ai4     36' 

Longitude 74'     5  3  • 

novembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  2id  39'  00"  de  latitude;  on  relevoit  au  même 


moment  la  pointe  Sud-Oueft  de  la  petite  Cayque  au  Sud  i8d  Eft.  Ayant  couru  au  Sud 
2  v  milles,  j'ai  relevé  la  pointe  du  Sud-Oueft  à  l'Eft;  d'où  je   conclus  la  différence 


en  latitude  entre  l'obfervée  de  midi  &  la  pointe,  de  2'  45". 


Latitude  obfervée 

Différence  Sud 

Latitude  de  la  pointe  Sud-Oueft. 


21 


39 

02. 


00 
4j. 


21. 


36.      15. 


Le  même  jour,  je  me  fuis  placé  au  Sud  de  cette  pointe,  &  les  montres  ont  donné 
ia  longitude  de  13'  41"  à  i'Oueft  du  Cap-François.  ^ 

Le  17  décembre,  relevant  la  même  pointe  au  Nord,  les  montres  ont  donne  la 
longitude  de  15'  29"  à  I'Oueft  du  Cap-François;  prenant  un  milieu  entre  ces  deux 
j> :....;:„„*     ,™  ,»»  nnur  la  différence  de  méridien  entre  le  Cap  &  la  pointe  Sud- 


déterminations  ,  on  aura  pour  la  différence  de 
Oueft  de  la  petite  Cayque,  14'  35". 

Longitude  du  Cap -François 
Différence    Oueft 


74" 


3» 

14. 


25 
35- 


Longitude  de  la  pointe  Sud-Oueft 74- 

$■    7l: 

Caye  Françoife ,  ou  French-key, 


53/ 


00. 


Latitude  .  . 
Longitude 


2id      30'     30" 
74.      36.     20. 


Le   17  décembre  1784,  à   ioh  40',  étant   d'après  la  longitude  obfervée  le  matin, 
00'  30"  à  I'Oueft  du  Cap,  j'ai  relevé  le  milieu  de  la  Caye  Françoife  à  l'Eft  32d 
Nord.  Depuis    ioh  40'  jufqu'à    1 1\  le  bâtiment  a    fait  au  Nord  8d    40'  Oueft 
illes;  alors  j'ai  relevé  le  milieu  de  la  Caye  Françoife  à  l'Eft  4d  30'  Sud;  d'où  je 


par  00    30 

3° 

2  mil— 

conclus  la  différence   en  longitude  lors  du  premier  relèvement,    de  2'    3/  à  1  Eft  du 

Cap  -  François. 

Longitude  du  Cap-François 74d     38      25' 

Différence  Oueft  pour  le  lieu  du  relèvement ■+-      oo.     30. 


Longitude  du  bâtiment  à    1  oh  40' 74.      38.      55. 

Différence  Eft  pour  la  Caye —      02.     35,. 

Longitude  de  la  Caye  Françoife 


74.     36.     20. 


Depuis  nh  jufqu'à  midi  du  même  jour,  le  bâtiment  a  fait  à  I'Oueft  33d  Nord  4,9 
milles,  &  à  midi  j'ai  obfervé  2id  33'  30";  d'où  je  conclus  la  latitude  pour  le  relèvement 

de  nh,  de  2id  30'  45". 

A  n\  on  relevoit  le  milieu  de  la  Caye  Françoife  à  l'Eft  4d  30'  Sud,  &  par  les 
relèvement  du  matin,  on  a  conclu  la  diftance  où  l'on  étoit  alors  de  la  côte,  de  2,8 
milles;  ce  qui  donne  pour  la  latitude  de  la  Caye  Françoife,  2id  30'  30". 


§•     7 


2. 


IJlet  de  Sable. 


31*      18'     45" 

74.     32.     20. 


Latitude • 

Longitude 

Le  16  décembre  1784,  à  4*  \  du  foir,  étant  d'après  l'obfervée  de  midi,  par  2id 
18'  de  latitude,  j'ai  mis  en  panne  à  moins  d'un  mille  des  fonds  blancs,  relevant  au 
Nord  un  bâtiment  échoué  fur  les  acores  de  l'îlet  de  Sable  ;  alors  par  piufieurs  hauteurs 
du  Soleil,  les  montres  ont  donné  la  longitude  de  6'  f  h  l'Eft  du  Cap-François. 


Longitude  du  Cap, 
Différence   Eft .  .  • 


74d     38'     25- 
—     06.     05. 


Longitude  de  l'îlet  de  Sable 74-     3  2-     ao< 

D'après  la  diftance  où  l'on  étoit  de  l'îlet,  la  latitude  fe  conclud  de  2id  18'  45". 

S-  73- 

ISLE    MOGANE. 

Brifins    de    l'EJl. 


Latitude  .  . 
Longitude . 


,      22d        18'       OO" 
.     75.       06.       30. 


I  2 


Le  18  décembre,  à  ;h  du  foir,  j'ai  relevé  à  la  diftance  d'environ  2  lieues,  la  partie 
Eft  des  brifans  de  Mogane  au  Sud ,  au  moment  où  les  montres  donnoient  la  longitude 
de  28'  47"  a  I'Oueft  du  Cap-François. 


Longitude  du  Cap-François, 
Différence  Oueft 


74*     38'     25" 

-f-       28.      47. 


Longitude  de  la  pointe  Eft  des  brifans .  .  .  , 7  j.     07.      1 2. 


JSè 


Le  lendemain  19,  j'ai  relevé  l'extrémité  des  mêmes  brifans  au  Nord,  n'en  étant 
alors  éloigné  que  d'environ  une  demi-lieue;  au  même  moment  les  montres  ont  donné 
la  longitude  de  28'  05"  à  I'Oueft  du  Cap. 

Longitude  du  Cap -François 74*     38'     25" 

Différence  Oueft -*-      a8'     °î- 

Longitude  des  brifans 75'     °°-      3°- 

J'ai  préféré  cette  féconde  détermination,  le  relèvement  ayant  été  fait  à  une  diftance 

peu  confidérable. 

Le  19  décembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  22d  28'  19"  de  latitude;  &  jufqu'à  f,  où 
j'ai  relevé  les  brifans  de  Mogane  à  I'Oueft ,  à  la  diftance  d'un  demi-mille ,  le  bâtiment 
a  fait  12,6  milles  au  Sud  3^  Oueft;  d'où  je  conclus  la  différence  en  latitude  entre  les 
brifans  &  l'obfervée  de  midi,  de  10'  19". 

Latitude  obfervée  à  midi 22<I     2°      l9 

Différence  Sud —      IO-      * 9- 

Latitude  de  la  pointe  Eft  des  brifans 22.      18.     00. 

S-   74- 

Pointe  du    Nord- Oueft. 

Latitude 22<î     28'     4o" 

Longitude 75-     3J-     IO- 

Le  23  août  1784,  j'ai  obfervé  à  midi  la  latitude  de  22d  28'  ;  au  même  moment  je 
relevois  la  pointe  la  plus  Nord  de  Mogane ,  qui  eft  la  pointe  Nord-Oueft  de  cette  île 
à  I'Oueft  3d  30'  Nord,  à  la  diftance  de  1 1  milles  :  ce  qui  place  cette  pointe  40"  plus 
Nord  que  l'obfervée  de  midi. 

Latitude  obfervée  à  midi 22<î     28      °° 

Différence  Nord -*- '    °°-     4°- 

Latitude  de  la  pointe  Nord-Oueft 22.     28.     40. 

Étant  au  mouillage  fous  la  pointe  Nord-Oueft  de  Mogane,  par  2  2d  25'  35"  de 
latitude,  par  un  milieu  entre  piufieurs  obfervations  de  longitude,  les  montres  ont  donné 
57'  iy  à  I'Oueft  du  Cap-François,  &  les  relèvemens  donnent  la  pointe  Nord-Oueft 
50"  plus  Eft  que  le  lieu  du  mouillage. 

Longitude  du  Cap 74*     38'     25" 

Différence  obfervée   Oueft  au  mouillage ■+-   00.      57.     3  5. 

Longitude  du  mouillage 75-     3°'*     °°' 

Différence  Eft  pour  la  pointe —      °°-     5°' 

Longitude  de  la  pointe  du  Nord-Oueft.  .  . 75-     3  5-     IO* 

S-  75- 
Pointe    du    Sud-Oueft. 

Latitude 22<t     «'     4i" 

Longitude 75-     38-     IO« 

Le  24  août,  à  midi,  j'ai  obfervé  22d  23'  17",  &  je  relevois  la  pointe  du  Sud* 
Oueft  de  Mogane  au  Sud  z6d  Eft;  ayant  filé  à  I'Oueft  41 d  Sud  2,3  milles,  jufqu'à 
midi  i,  j'ai  relevé  la  pointe  du  Sud-Oueft,  à  l'Eft;  ce  qui  donne  pour  la  pointe  une 
différence  Sud,  de  1'   36". 

Latitude  obfervée 22       23       I7 

Différence  Sud —      °  *  •     3  6- 

Latitude  de  la  pointe  Sud-Eft 22,     21.     4t. 

Étant  au  mouillage,  je  relevois  la  pointe  du  S.  O.  au  Sud  28d  Oueft  ;  or,  la  latitude 
de  cette  pointe  étant  connue ,  je  conclus  la  diftance  où  l'on  étoit  mouillé  de  la  pointe 
S.  O.  de  4,;  milles;  ce  qui  place  cette  pointe  2'   10"  à  I'Oueft  du  mouillage. 

Longitude  obfervée   au  mouillage,  ainil  qu'il  eft  dit 

ci-deffus 7Sd     36'     °°" 

Différence  Oueft -+■      °2-     IO- 

Longitude  de  la  pointe  du  Sud-Oueft 7)-     38.    10. 

S-    76- 

PETITE    INAGUE. 

Pointe    Nord. 

Latitude ai*     33'     *  5* 

Longitude 75-     25-      5°- 

Le  20  décembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  2id  34'  00"  de  latitude;  au  même  moment 
je  relevois  la  pointe  la  plus  Nord  de  la  petite  Inague  à  I'Oueft  iod  Sud,  &  par  piufieurs 
relèvemens,  je  trouve  que  fa  diftance  étoit  de  4,4  milles  :  ce  qui  la  détermine  4^'  plus 
Sud  que  l'obfervée  de  midi. 

Latitude  obferve'e • >    2 1*     34'     0o" 

Différence  Sud —      00>     45* 

Latitude  de  la  pointe  Nord ai.     3  3-      i  J< 

J'ai  rapporté,  par  des  relèvemens,  cette  pointe  Nord  à  la  pointe  Eft  de  la  même 
île,  dont  on  va  voir  la  détermination,  &  elle  s'eft  trouvée  3'  ;o"  plus  Oueft. 

Longitude  de  la  pointe  Eft 75d     22'     00" 

Différence   Oueft -H      03.     jo. 

Longitude  de  la  pointe  Nord 75*     25«      î0, 

S-  77- 


( 

S-    77> 

Pointe  Eft. 

Latitude 2 1<«     29'     00" 

Longitude 75.     22.     00. 

Le  20  décembre  1784,  à  midi,  j'ai  obfervé  2iJ  34'  00"  de  latitude,  au  moment 
où  l'on  relevoit  la  pointe  Efl  de  la  petite  Inague  au  Sud  29^  Oueft.  A  2h  10',  ayant 
fait  au  Sud  5  milles ,  j'ai  relevé  la  même  pointe  Efl  de  la  petite  Inague  à  l'Oueft. 

Latitude  oblervée 2id      34.'     00" 

Différence   Sud —      05.     00. 

Latitude  Eft  de  la  petite  Inague 21.      29.     00. 

A  4fcj  du  foir,  relevant  la  pointe  Efl  au  Nord,  j'ai  obfervé  la  longitude,  &  les 
montres  ont  donné  43'   3)"  à  l'Ouefl  du  Cap-François. 

Longitude  du  Cap 74*      38'     25" 

Différence  Oueft -+-   00.     43.      35. 

Longitude  de  la  pointe  Eft  de  la  petite  Inague 75.     22.     00. 

Le  lendemain  21,  à  ioh  du  matin,  relevant  la  pointe  Efl  de  la  petite  Inague  au 
Nord  jd  Ouefl,  à  la  diflance  de  5  milles,  les  montres  ont  donné  43'  5"  à  l'Ouefl 
du  Cap;  à  caufè  du  relèvement  &  de  la  diflance,  il  faut  ajouter  2 y  :  ce  qui  donnera 
pour  la  pointe,  43'.  30"   à  l'Ouefl  du  Cap. 

Longitude  du  Cap, 74J     38'     25" 

Différence    Oueft -+-      43.      30. 

Longitude  de  la  pointe  Eft  de  la  petite  Inague 75.     21.      55. 

L'accord  de  ces  deux  obfervations  ne  doit  laiffer  aucun  doute  fur  l'exactitude  de 
la  pofition  de  cette  pointe. 

.S-     78- 

Pointe   Ouefl. 

Latitude... 21*     30'     oo" 

Longitude 7  j .      32.      37. 

Le  26  août  1784,  je  fuis  venu  mouiller  fous  la  pointe  Ouefl  de  la  petite  Inague; 
la  latitude  a  été  obfervée  de  2id  30'  00",  la  longitude  par  les  montres  a  été  de  ^4' 
12"  à  l'Ouefl  du  Cap-François. 

Longitude  du    Cap 74^     38'     25" 

Différence   Oueft -+-      54.      12. 

Longitude  de  la  pointe  Oueft  de  la  petite  Inague 75.     32.     ^y. 

S-    79- 

Pointe  des  Foux ,  ou  pointe   Sud. 

Latitude 2 1 d     2  j'     30" 

Longitude , 7  j .     31.     04. 

Le  21  décembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  la  latitude  de  2id  24'  10",  en  même  temps 
on  a  relevé  la  pointe  des  Foux  à  l'Ouefl  20d  Nord  ;  par  des  relèvemens  faits  avant  & 
après  midi ,  je  trouve  qu'à  ce  moment  cette  pointe  étoit  diflante  de  4  milles  :  d'où  je 
conclus  fa  différence  en  latitude  avec  l'obfervée ,  de   i'  20"  Nord. 

Latitude  obfervée .  .  . r 2id     24'      10" 

Différence  Nord ■+-      01.     20. 

Latitude  de  la  pointe  des  Foux. 21.     2  j.     30. 

Étant  au  mouillage  fous  la  pointe  Ouefl,  le  26  août,  j'ai  relevé  la  pointe  des  Foux 
au  Sud  20d  Efl;  la  latitude  de  cette  pointe  étant  connue,  on  conclud  fa  différence  en 
longitude  avec  la  pointe  Ouefl,  de  1'  33"  à  l'Efl. 

Longitude  de  la  pointe  Oueft y$d     32'     37" 

Différence    Eft —      01.      33. 

Longitude  de  la  pointe  des  Foux 75.     31.     04, 

§.   80. 
GRANDE     INAGUE. 

Pointe    Nord. 

Latitude , 2 1 i     20'     10" 

Longitude 75.     27.      50. 

Le  21  décembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  2id  24'  10"  de  latitude,  au  moment  où 
l'on  relevoit  la  pointe  la  plus  Nord  de  la  grande  Inague  au  Sud  2Qd  Ouefl. 

Traverfant  le  canal  entre  les  deux  Inagues  ,  j'ai  trouvé,  par  divers  relèvemens,  que 
j'étois  éloigné  de  la  pointe  relevée  à  midi  de  4,2  milles;  d'après  ce  relèvement,  je 
conclus  la  différence  en  latitude  avec  l'obfervée  de  midi,  de  4'  au  Sud, 

Latitude   obfervée ,  .  , , 21*     24'      1  o* 

Différence  Sud ....... *—      04.     00. 

Latitude  de  la  pointe  Nord , ,  .    21.     20.      10. 

Ayant  continué  à  courir  dans  le  canal  qui  fépare  les  deux  Inagues,  j'ai  eu  le  gifement 
de  la  pointe  des  Foux  par  la  pointe  Nord  de  la  grande  Inague,  Sud  3011  Efl,  Nord 
30d  Ouefl  :  la  pointe  des  Foux  étant  déterminée,  comme  on  l'a  vu  ci-deffus;  au  moyen 
de  la  latitude  affignée  à  la  pointe  Nord,  on  conclud  la  différence  de  méridien  entre  cette 
pointe  &  celle  des   Foux  à  la  petite  Inague,  de  3'   14"  à  l'Efl. 

Longitude  de  la  pointe  des  Foux , 7Jd     31'     04" 

Différence  Eft —      03.      14. 

Longitude  de  la  pointe  Nord  de  la  grande  Inague.  ...    75.     zy,     50, 


'3   ) 


S-    81. 

Pointe    Nord-  Ouefl. 


Latitude.  . 
Longitude 


2I<« 

76. 


09' 

06. 


00 
00. 


Le  22  décembre,  à  midi,  j'ai  obfervé  2id  39'  00"  de  latitude;  ayant  un  vent  très- 
frais  &  une  belle  mer,  j'ai  fait  28  milles  au  Sud  ipd  Efl  jufqu'à  411  -  du  foir  :  donc,  fuivant 
Mime,  j'étois  par  2id  12'  de  latitude.  Alors  j'ai  relevé  la  pointe  Nord-Oueft  de  la 
grande  Inague  au  Sud  i8d  Ouefl;  courant  enfuite  au  Sud  40e1  30'  Ouefl,  après  avoir 
fait  un  mille,  j'ai  eu  le  gifement  de  la  pointe  Nord-Ouefl  par  la  pointe  Oueft,  Sud 
i9d  Ouefl;  Nord  i9d  Efl  :  la  latitude  du  bâtiment  étoit  dans  ce  moment  de  2id 
20".  Un  inflant  après,  relevant  la  pointe  Nord-Ouefl  au  Sud,  les  montres  ont  donné 
la  longitude  de  id  27'   3  ^  "  à  l'Oueft  du  Cap. 


Longitude  du  Cap y^& 

Différence   Oueft -+-   01. 


3  8 

27. 


25 
3J- 


Longitude  de  la  pointe  Nord-Oueft y  6.     06. 


00. 


Depuis  le  moment  où  l'on  a  obfervé  le  gifement  des  deux  pointes,  jufqu'à  ^  18', 
le  bâtiment  a  fait  6  milles  au  Sud  $f  Ouefl;  alors  j'ai  relevé  la  pointe  Nord-Ouefl 
à  l'Efl  3id  Nord.  Ce  dernier  relèvement  donne  la  diflance  où  l'on  étoit  de  la  pointe 
Nord-Ouefl,  lors  du  premier  relèvement;  d'où  l'on  conclud  la  différence  en  latitude, 
de  2'  20"  au  Sud. 


Latitude  conclue    de  celle  de  midi,  par  Peftime  du 

n' 

02. 

20" 

op. 

00. 

S-     82. 

Pointe    Ouefl. 

Latitude  . 2iJ     00'     00" 

Longitude y 6,     07.     3  o. 

Le  22  décembre,  à  4h  37',  étant  d'après  l'obfervée  de  midi,  par  la  latitude  de 
2id  11'  20",  j'ai  relevé  la  pointe  Ouefl  de  la  grande  Inague,  gifant  par  la  pointe  N.  O. 
au  Sud  i9d  Ouefl;  ayant  fait  enfuite  6  milles  au  Sud  3^  Ouefl,  j'ai  relevé  la 
pointe  Ouefl  au  Sud  \yà  30'  Efl.  De  ces  deux  relèvemens,  je  conclus  la  différence 
en  latitude  pour  le  moment  du  premier  relèvement,  de   n'  20"  au  Sud. 


Latitude  lors  du  premier  relèvement 21'' 

Différence  Sud — 


1  1 

1  1. 


20 
12. 


00.     00. 


Latitude  de  la  pointe  Oueft 21 

J'obtiens  fa  longitude  au  moyen  de  celle  de  la  pointe  Nord-Ouefl,  &  par  la  latitude 
de  la  pointe  Ouefl  qui  efl  bien  connue  ;  cequi  donne  la  différence  de  méridien  entre  ces 
deux  pointes,  de   1'   30". 

06      00 

30. 


Longitude  de  la  pointe  Nord-Oueft y6A 

Différence    Oueft -+. 


01. 


Longitude  de  la  pointe  Oueft y 6.     07.     30. 

La  détermination  que  je  donne  des  deux  pointes  de  la  grande  Inague,  efl  conforme  à 
celle  que  M.  le  marquis  de  Verdun,  leur  a  affignée  en  1772;  ce  qui  confirme  l'exacti- 
tude de  leur  pofition. 

S-     83. 

Les    Ho  g  s  -  des. 

Latitude 2 1 d     40'     40 

Longitude y 6.      17.      54 


>  IJlot  le  plus  Ouefl. 


Les  Hog's  -  ties  font  un  écueil  formé  par  deux  îlots  de  fable ,  entouré  d'un  fond 
blanc  depuis  le  Nord  jufqu'au  Sud-Ouefl ,  en  paffant  par  l'Efl,  &  terminé  par  une 
chaîne  de  brifans  qui  s'étendent  jufqu'à  2  lieues  dans  l'Efl  de  l'îlot  Ouefl  ;  cet  écueil 
peut  avoir  une  lieue  &  demie  du  Nord  au  Sud. 

Le  22  décembre  1784,  à  midi,  je  fuis  venu  me  placer  à  l'Efl  de  l'îlot  de  Sable  le 
plus  Sud,  &  j'ai  obfervé  2id  39'  00"  de  latitude;  j'ai  fait  plufieurs  relèvemens  de 
l'autre  îlet  pour  déterminer  fa  diflance  dans  le  Nord  de  celui  qui  efl  le  plus  Sud,  & 
j'ai  trouvé  qu'il  étoit  1'  40"  plus  Nord. 

Latitude    obfervée 21*     30'     00" 

Différence   Nord -4-      01.     40. 


Latitude  de  l'îlet   Oueft ai. 


40.     4.0. 

A  3h  7  du  foir,  relevant  l'îlot  du  Sud,  au  Nord,  les  montres  ont  donné  id  38'  09° 
à  l'Oueft  du  Cap  -  François  ;  rapportant  cette  obfervation  à  l'îlot  le  plus  Oueft,  que 
j'ai  trouvé  i'  20"  plus  occidental  que  celui  du  Sud,  on  aura  pour  fa  différence  de 
méridien  avec  le  Cap  -  François ,    id  39'  29"  à  l'Ouefl. 

Longitude  du  Cap. , yjf     38'     25" 

Différence  Oueft , -+-  01.     39.     29. 


Longitude  de  l'îlot  le  plus  Oueft 76. 

S-     84. 

les    Plates. 


iy.     54. 


Ifle 


42 
04. 


3° 
05. 


La  plus    Ouefl. 


Latitude 22d 

Longitude y 6. 

M.  le  marquis  de  Verdun  a    déterminé,  en    1778,  d'après    un   relèvement  fait   le 
foir,  la  latitude  de  l'île  Plate  la  plus  Ouefl,  de  2  2d  40'  ;  &  il  ajoute  qu'il  a  des  raifons 
i     de  croire  ces  îles  quelques  minutes   plus  Nord.  N'ayant  pu  me  rendre  à  ces  îles,  je 


«J* 


É 


WBm 


% 


(    '4  ) 


rapporterai  les  obfervations  de  M.  de  Montigny,  lieutenant  de  vaifTeau.  Cet  officier  a 
obfervé  une  latitude  de  2  2d  45'  30"  ,  relevant  Ja  plus  Oueft  des  îles  Plates  au  Sud  zyd 
Oueft,  à  la  diftance  de  3,4  milles  :  d'où  je  conclus,  conformément  aux  obfervations 
de  M.  le  marquis  de  Verdun,  22d  42'  30"  pour  la  latitude  de  cette  île. 

La  longitude  fe  conclu  des  relèvemens  &  des  gifemens  faits  par  M.  le  marquis 
de  Verdun,  en  1779»  au  moyen  de  celle  que  j'ai  affignée  à  l'îlot  du  débouquement, 
qui  eft  de  y6d  46'  05",  ainfi  qu'on  le  verra  ci-après. 

M.  de  Verdun  fe  fervant  de  l'eftime  du  chemin,  établit  la  différence  de  longitude 
entre  l'îlot  du  débouquement  &  la  pointe  Oueft  de  Mogane,  de  id  17;  &  par  les 
montres  je  la  trouve  feulement  de  id  09'  05"  :  c'eft  donc  7'  55"  à  répartir  entre  les 
diftances  particulières  données  par  M.  de  Verdun. 

La  pointe  de  l'Eft  de  l'île  Krooked  efl,  dit  M.  le  marquis  de  Verdun,  33'  à 
l'Eft  de  la  partie  la  plus  Nord-Oueft  de  la  même  île  ,  &  12'  à  l'Oueft  de  la  plus 
Oueft  des  îles  Plates.  Il  eft  naturel  de  penfer  que  dans  l'eftime  de  la  diftance  de  12'  on 
a  du  faire  moins  d'erreur  que  dans  celle  de  33';  ainfi  je  porterai  la  plus  grande  dimi- 
nution dans  l'étendue  de  l'île  de  Krooked ,  avec  d'autant  plus  de  confiance  que  M.  de 
Verdun  ajoute  qu'il  penfe  que  la  diftance  entre  Mogane  &  les  îles  Plates  fur  fa  carte, 
devroit  être  plutôt  augmentée  que  diminuée.  Je  placerai  donc  la  plus  Oueft  des  îles 
Plates  42'  à  l'Eft  de  l'îlot  du  débouquement. 

Longitude  de  l'îlot  du  débouquement y6d     4.6'     oj" 

Différence   Eft —   00.     42,     00. 

Longitude  de  la  plus  Oueft  des  îles  Plates y  6.     04.     oj. 

S.    8;. 


* 


Samana. 

Latitude 2.^     05)'     10" 

Longitude y  6.     14.     38. 


Pointe    Oueft. 


M.  de  Montigny,  lieutenant  de  vaifTeau,  eft  venu  mouiller  fous  la  pointe  Oueft  de 
Samana;  étant  à  midi,  le  1 1  juillet  1785  ,  à  une  lieue  &  demie  dans  le  S.  S.  E.  de  la 
pointe  Oueft,  il  a  obfervé  2.^  oy  :  d'où  l'on  conclud  la  latitude  de  la  pointe,  de  i$d 
09'  10".  D'après  les  relèvemens  faits  par  le  même  officier,  la  pointe  Oueft  de  Samana  fe 
trouve  environ  4'  30"  plus  Eft  que  la  pointe  Eft  de  Krooked;  &  par  fà  route  &  fon 
attérage  aux  îles  Plates,  11'  40"  plus  à  l'Oueft  que  la  partie  Oueft  de  ces  îles  :  ce  qui 
donne  les  deux  déterminations  fuivantes;  la  longitude  de  la  pointe  Eft  de  Krooked  étant 
connue,  ainfi  qu'on  le  verra  ci-après. 

Longitude  de  la  pointe  Eft  de  i'île  Krooked y6d      18'     05" 

Différence    Eft —       04.     3  o. 

Longitude  de  la  pointe  Oueft  de  Samana 


...    y6.      13.     3j. 

Déduifant  la  longitude  d'après  celle  affignée  aux  îles  Plates,  on  aura: 


Longitude  de  la  plus  Oueft  des  îles  Plates y6d     04' 

Différence   Oueft , -t-      11. 


00 


40. 


Longitude  de  la  pointe  Oueft  de  Samana y  6.      i  5. 

Prenant  un  milieu  entre  ces  deux  longitudes ,   on  aura  : 

Longitude  de  la  pointe  Oueft  de  Samana y6d      14' 

S-     86. 

Ifle  -au-  château. 


40. 


Latitude 22d 

Longitude ,  , , y6. 


°7      30 
44.      30. 


Le  4  août  à  6h  %  du  matin,  j'ai  relevé  la  pointe  Sud  de  l'Ifïe-au-château  au  Nord 
jâ  Eft  ;  à  8h  |  ayant  couru  8,6  milles  à  l'Oueft  31e1  Nord,  les  montres  ont  donné  la 
longitude  de  2d  14'  35"  à  l'Oueft  du  Cap-François  :  la  latitude  à  ce  moment,  d'après 
l'obfervation  de  midi,  étoit  de  22d  08'  00"  ;  au  même  moment  j'ai  relevé  la  pointe 
Sud  de  l'Ifle-au-château  à  l'Eft  4^  Sud.  Ces  deux  relèvemens  donnent  la  latitude  de  la 
pointe  Sud  de  l'Ifle-au-château ,  2  2d  07'  30";  on  conclud  la  différence  Eft  au  moment 
de  l'obfervation  de  longitude,  de  8'  30". 

Longitude  du  Cap ...,,......,...., 74d     38'     25" 


Différence  Oueft  pour  le  bâtiment _i_   02. 


3  5, 


Longitude  du  bâtiment y 6.      53.     00. 

Différence  Eft  pour  la  pointe ....,..,.,.    —      08.     30. 


Longitude  de  l'Ifïe-au-château . y 6.     44. 


30. 


Cette    détermination  s'accorde   exactement  avec   celle  donnée  par  M,    le  marquis 
de  Verdun,  à  cette  île,  en  1772, 

S-     87. 

Mira-por-vos. 


Latitude 22* 

Longitude y6. 


o8< 
56\ 


3°"  ? 

}  Partie  la  plus  Nord. 

40.  5  * 


Le  4  août  à  8h  |  du  matin,  étant  par  la  latitude  de  22d  08',  conclue  de  l'obfervée 
de  midi,  j'ai  relevé  la  partie  Nord  de  l'écueil  des  Mira-por-vos  à  l'Oueft  od  Nord; 
les  montres  donnoient  alors  2d  14'  3^"  de  longitude. 

Ayant  couru  au  Nord  2,^  milles,  j'ai  relevé  la  pointe  Nord  des  Mira-por-vos  à 
l'Oueft  z8d  30'  Sud 

De  ces  deux  relèvemens,  je  conclus  la  latitude  de  la  partie  Nord  de  ces  écueils,  de 

22d    08'     3Q".. 


* 


La  différence  de  méridien  entre  ces  îlots  &  le  lieu  de  l'obfervation  du  matin,  fe 
conclud  de  3'  40"  à  l'Oueft. 

Longitude  du   Cap-François 74J     38'     25" 

Différence  pour  le  lieu  de  l'obfervation -+-   02,      14.      3  r. 


Longitude  du  bâtiment  à  8h  i y6.      5? 

Différence   Oueft ■+-   00.     03 

Longitude  des  Mira-por-vos 


00. 
40. 


76".      $6.     40. 


$.     88. 

Ifle  de  la  Fortune. 


Latitude 2.zà 


20'      58« 
45-     35- 


Longitude y6. 

Le  4  août  1784,  j'ai  obfervé  à  midi  22d  2j'  13";  la  longitude  étoit,  d'après 
l'obfervée  du  matin,  de  2d  09'  30"  :  alors  j'ai  relevé  la  pointe  Oueft  de  l'île  de  la 
Fortune  au  Nord  zjd  Eft.  A  midi  5;',  ayant  fait  au  Nord  4,6  milles,  j'ai  relevé  la 
pointe  Oueft  de  la  Fortune  à  l'Eft. 

Latitude  obfervée  à  midi zzd     25'      13" 

Différence  Nord -t-       04.     45. 


Latitude  de  la  pointe  Oueft  de  la  Fortune 22.      20.      58. 

Je  trouve  que  lors  du  fécond  relèvement,  la  pointe  Oueft  de  la  Fortune  étoit  à  la 
diftance  de  2,^  milles;  ce  qui  donne  pour  la  différence  en  longitude,  2'  20". 

Longitude  du  Cap- François 74*      38'     25" 

Différence  Oueft  à  midi,  la  même  qu'à  midi  55'...-+-   02.      09.     30. 

Longitude  Jors  du  relèvement , y 6.     47.      5  5. 

Différence  Eft —      02.     20. 


Longitude  de  la  pointe  Oueft  de  l'île  de  la  Fortune....   76.     45.      35. 

On  peut  voir  que  les  pofitions  que  je  donne  aux  îles  qui  compofent  le  débouquement 
de  Krooked,  font  parfaitement  d'accord  avec  celles  que  leur  a  donné  M.  le  marquis 
de  Verdun,  dans  fa  campagne  de  la  Flore,  en  1772. 

S.     89. 

IJlot   du   Débouquement. 

Latitude 22d     48'     50"  J  Partie  la  plus  Oueft 

Longitude y 6.     4,6.     oj.  $       de  Krooked. 

Le  4  août,  à  midi,  j'ai  obfervé  22d  zy  13"  de  latitude;  à  f,  ayant  fait  au  Nor<f 
23,6  milles,  j'ai  relevé  l'îlot  du  Débouquement  à  l'Eft. 


Latitude  obfervée 2; 

Différence  Nord -+ 


25'      13" 

23.      iy. 


Latitude  de  l'îlot  du  Débouquement 22.     48.      50. 

A  4h  du  foir,  relevant  à  l'Eft  l'îlot  du  Débouquement,  &  en  étant  à  la  diftance 
calculée  par  plufieurs  relèvemens  de  2,4  milles,  les  montres  ont  donné  la  longitude 
de  2d  11'  00";  d'où  je  conclus  : 

Différence    de    méridiens   entre  fe   Cap -François  & 

l'îlot  du  Débouquement 02*      08'     40" 

Longitude  du   Cap-François 74.      38.      2j. 

Longitude  de  l'îlot  du  Débouquement  à  la  partie  la 


plus  Oueft  de  l'île  de  Krooked y 6.     47. 

$.    90. 

Pointe  Efl   de  Krooked. 


05. 


Latitude 2: 


39      °° 
16.     05. 


Longitude y6. 

La  latitude  de  cette  pointe  eft  donnée  par  l'obfervation  de  M.  le  marquis  de  Verdun, 
en  1779,  commandant  la  Renommée.  Je  conclus  fà  longitude  de  celle  donnée  ci-deffus 
à  l'îlot  du  Débouquement,  en  employant  les  diftances  que  M.  le  marquis  de  Verdun  a 
calculées  d'après  l'eftime  de  fon  bâtiment  ;  néanmoins ,  comme  il  avoit  trouvé  une 
diftance  en  longitude  entre  la  partie  Nord-Oueft  de  Krooked  &  l'île  Mogane,  de 
id  17',  &  que  les  montres  ont  donné  cette  différence  feulement  de  id  09'  05",  la 
diftance  entre  les  îles  Plates  &  la  pointe  Eft  de  Krooked  devant  refter  de  12',  &  celle 
entre  l'îlot  du  Débouquement  &  les  îles  Plates  étant  déterminée  de  42'  ,  il  refte  30' 
pour  la  différence  de  méridien  entre  la  pointe  Eft  de  Krooked  &  l'îlot  du  Débouquement. 

Longitude  de  l'îlot  du  Débouquement y6à     4.6'     05" 


Différence   Eft . 


—       30.     00. 


Longitude  de  la  pointe  Eft  de  Krooked 76.      16.     05. 

Par  cette  détermination,  la  diftance  entre  Mogane  &  les  îles  Plates  eft  augmentée, 
ainfi  que  M.  le  marquis  de  Verdun  le  préfùmoit. 

N'ayant  pas  vifité  cette  partie  de  l'île  de  Krooked,  on  ne  doit  regarder  cette  déter- 
mination que  comme  étant  une  approximation. 

S-    9l< 
ISLE    DE    f  ATELIN. 

Pointe  la  plus  Oueft  dans  le  S.  O  de  l'île. 


23*    j 


6'     00" 
02,     32. 


Latitude 

Longitude  , ,  ,  , jjt 

Le  ;   août,  à  midi,  j'ai  obfervé   23d  53'   30"  r alors  on  a  relevé  la  pointe   Sud- 

Oueft  de 


Oueft  de  WateJin  à  TOueft   i  iJ   30'  Nord;   ayant  couru  au  Nord   2,^   milles,  on 
relevé  la  même  pointe  Sud-Oueft  à  l'Oueft  :    ce  qui  donne  pour  la  différence  en 

Latitude  avec  Pobfervée -t-  ood     02'     30" 

Latitude  obfervée 23.     53.     30. 


( 


I    S 


Latitude  de  la  pointe  Sud-Oueft • 23.      56.     00. 

A  4h  du  foir,  j'ai  relevé  la  pointe  Sud-Oueft  de  l'île  de  Watelin  au  Nord,  à 
diftance  d'environ  2  milles,  &  les  montres  ont  donné  la  longitude  de  2d  24'  07" 
l'Oueft  du  Cap-François. 

Longitude  du  Cap 74*     38'     2  5" 

Différence  Oueft -+■   02.  24.     07. 


la 


Longitude  de  la  pointe  Sud-Oueft  de  "Watelin 77.     02.     32. 


Pointe    Sud  -  Efl. 


Latitude 2 


r 


Longitude , 76. 


57- 


3° 
53- 


Je  détermine  cette  pointe  au  moyen  de  la  pofition  donnée  à  la  pointe  Sud-Oueft. 
J'ai  obfervé  le  gifement  de  ces  deux  pointes;  Oueft  6d  30'  Sud,  Eft  6d  30'  Nord  :  & 
par  plufieurs  relèvemens ,  j'ai  conclu  la  diftance  entre  ces  deux  pointes  de  4, 6  milles  ; 
ce  qui  donne  pour  la  latitude  23e1  56'  30",  &  une  différence  de  méridien  de  4'  39". 


Longitude  de  la  pointe  Sud-Oueft 77e-     02' 

Différence   Eft , —     04. 


32" 
39- 


Longitude  de  la  pointe  Sud-Eft 76.     57.     53. 
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DÉTAILS    DU    MOUVEMENT 


PREMIERE    CROISIERE,  1784. 

D'après  les  obfèrvations  faites  à  Ténériffe,  &  l'étude  particulière  du  mouvement  des 
montres  marines,  nous  aurons,  par  un  milieu  entre  tous  les  réfultats  ,  le  mouvement 
des   deux  montres  tel  qu'il  fuit. 

Mouvement  du  N.°  2  8  ,  déduit  des  obfèrvations .......    —      1  1  ",  1 

Correction  par  l'effet  de  la  température —        1,8. 

Mouvement  journalier  corrigé —       51,3. 

Mouvement  journalier  du  N.'  A, -h-        i  s8. 

SECONDE    CROISIÈRE,  1784. 

Obfèrvations  fur  le  mouvement  des  montres ,  d'apis  les  réfultats  de 
Ténériffe  &  de  Saint-Domingue,  relative  aux  S-  i ' >  z>  J> 

Le  1 5  juin ,  la  tente  d'obfèrvation  étant  placée  au  Cap  -  François ,  dans  le  parc 
d'artillerie,  près  du  débarquaterre  du  Roi,  nous  avons  pris  des  hauteurs  correfpondantes , 
d'après  lefquelles  nous  avons  les  réfultats  firivans. 

Le   1  1  mai,  avance  de  la  montre  N'  28  fur  le  temps 

moyen  à  Paris o!l     32'      J4",2 

Le    15   juin..,.,,. , o.      2;.      33,4» 

Mouvement  pendant  trente- cinq  jours o.        7.     20,8, 

Equation  de  température.  ..,..,.,..,,..,    .  .  —   o,        1 .      $7,7' 

Mouvement  corrigé , , —   o.        5.     43 , 1 . 

Si  on  divifè  cette  quantité  5'  43",  1  par  3^,  on  aura  pour  mouvement  journalier  de 
la  montre  N."  28  fur  le  temps  moyen  ,  —  9 ',7  à  employer  dans  la  traverfée  de 
Ténériffe  à  Saint-Domingue,  au  lieu  de  —  <)',2,  que  nous  avons  choifi  d'après  les  fèuls 
réfultats  de  Ténériffe  ;  mais  les  réfultats  obtenus  d'après  les  premiers  jours  d'obfervations 
au  Cap-François,  nous  ont  engagé  à  faire  quelque  changement  dans  le  mouvement  de 
la  montre  N."  28,  par   les   confidérations  fuivantes, 

Les  obfèrvations  faites  en  grand  nombre  au  Cap-François,  &  le  mouvement  de  la 
montre  N.'  28  ,  en  mer,  dans  la  croifière  qui  a  fuivi  les  obfèrvations ,  nous  ont  fait 
apercevoir  une  diminution  dans  le  retard  de  cette  montre  ;  la  progreffion  de  cette 
diminution  eft  infenfible  pendant  les  premiers  jours  de  traverfée  ;  mais-  elle  devient 
plus  rapide  vers  la  fin  :  en  rade,  au  contraire,  après  quelques  jours  de  repos,  où  cette 
diminution  conferve  encore  la  rapidité  qu'elle  a  acquifè,  fon  mouvement  n'a  pas  de  variation 
fenfible,  &  l'on  aperçoit  aifément  cette  progreffion,  en  ne  prenant  que  les  derniers  jours 
d'obfervations  à  Ténériffe,  &  les  premiers  jours  d'obfervations  au  Cap  -  François. 

Les  trois  premiers  jours  d'obfervations  à  Ténériffe  donnent  par  un  milieu  pour  mou- 
vement journalier  de  la  montre  N.°  28 ,  —  12 ",4,  duquel  retranchant  l'équation  de 
température   1",  8,    il   refte  pour  mouvement  corrigé  — -  10",  6. 

Les  trois  premiers  jours  d'obfervations  au  Cap  donnent  pour  mouvement  journalier 
par  un  milieu  —  10 ",3  ,  d'où  retranchant  3",  effet  de  la  température,  il  refte  pour 
mouvement  de  la  montre  N."  28  corrigé,  — 7 ",3;  la  différence  de  ces  deux  mou- 
vemens  eft  de  3 ",3  dont  le  retard  journalier  de  cette  montre  a  diminué  pendant  trente- 
cinq  jours  :  il  faut  de  plus  obferver  qu'en  prenant  les  fix  premiers  jours  d'obfervations 
au  Cap,  on  trouve  une  diminution  de  o",3  par  jour. 

D'après  toutes  ces  confidérations,  nous  avons  dreffé  un  tableau  du  mouvement  de  la 
montre  N.'  28 ,  pour  corriger  toutes  les  longitudes  prifes  dans  cette  féconde  croifière. 

Nous  avons  comparé  le  mouvement  de  la  montre  N:  A ,  tel  qu'il  a  été  déduit 
des  obfèrvations  de  Ténériffe  ,  avec  le  mouvement  de  la  montre  N."  28  corrigé. 
On  voit  par  ce  tableau  que  depuis  le  1 1  mai  jufqu'au  3 1  du  même  mois ,  il  y  a 
beaucoup  d'uniformité  entre  les  deux  montres  ;  mais  depuis  le  3  1  mai  jufqu'au  1 5  juin , 
le  mouvement  de  la  montre  N." A  a  changé  confidérablement,  &  a  fuivi  une  progreffion 
qui  tendoir  à  la  faire  retarder  fur  le  temps  moyen,  de  5  à  6"  par  jour  au  eommence- 


* 


<& 
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Par  des  relèvemens  éloignés,  j'ai  de  même  déterminé  avec  affez  de  précifion,  la 
pofition  de  la  pointe  du  Nord-Eft  par  : 

Latitude 24*    05'    00* 

L°ngitude ' 76.       J2.       30. 

S-    93- 

Pointe   du  Nord -Ouefl  de  Watelin. 

Latitude ••..*. 24-1     oj'     oo«     • 

Longitude 76.  JQ,   30. 

Après  avoir  fuivi  la  côte  de  l'Oueft  de  l'île,  je  fuis  parvenu  dans  le  Nord;  &  à 
6h  du  foir,  j'ai  relevé  la  pointe  Nord-.Oueft  à  l'Eu.  Suivant  le  chemin  eftimé  depuis 
que  j'avois  relevé  la  pointe  Sud-Oueft  à  l'Eft,  le  bâtiment  avoit  fait  au  Nord  9  milles. 

Latitude  de  la  pointe  Sud-Oueft 23^      j6'     00" 

Différence   Nord .+-      0ç>     00_ 

Latitude  de  la  pointe  Nord-Oueft 24.     oj.     00. 

Par  divers  relèvemens  faits  en  fuivant  la  côte  à  l'Oueft ,  je  conclus  le  gifement  de  la 
pointe  Nord-Oueft  &  de  la  pointe  Sud-Oueft,  Nord  i8d  30'  Eft;  Sud  1  8d  30'  Oueft; 
d'où  je  conclus  la  différence  de  méridien  entre  ces  deux  pointes,  de  2'  2". 

Longitude  de  la  pointe  Sud-Oueft 77*     02'     32" 

Différence  •  Eft ,  .    0  -, ,     02. 

Longitude  de  la  pointe  Nord-Oueft 76.      50.     30. 

J'ai  fait  auffi  plufieurs  relèvemens  des  brifans  qui  font  fitués  au  Nord  de  cette  île, 
&  j'ai  placé  leur  partie  la  plus  Nord,  par  24**  oj'  30"  de  latitude. 

DES    MONTRES    MARINES. 

ment  de  juin,  &  de  12  à  13"  vers  le  1;  de  juin;  ce  qui  nous  a  empêché  de  tirer 
aucun  parti  de  cette  montre  pour  la  correction  des  longitudes  prifes  dans  cette  féconde 
croifière. 

TROISIÈME     CROISIÈRE,  1784. 

Du  3  au  p  juillet,  relative  aux  j\   1 1,    12,  13,  jy,  16,  17. 

Le  9  juillet ,  étant  de  retour  de  cette  croifière ,  nous  avons  auffitôt  comparé  les 
montres  à  la  pendule  d'obfèrvation  qui  étoit  demeurée  en  mouvement,  &  nous  avons 
déduit  les  réfultats  fui  vans. 

Le  3  juillet ,    avance  de    la  montre  N."  2  8   fur  le 

temps  moyen j h     21'     3  S",  5 

Le  9  juillet 5.      20.      57,2. 

Mouvement  pour  fix  jours , —  o.  43,3, 

Mouvement  journalier —  o.        7,2. 

Le   3    juillet,,  avance  de   la    montre   JV.°  A    fur   le 

temps  moyen j.  24.  ip. 

Le   o   juillet j.  22.  3  5,2. 

Mouvement  pour  fix  jours —        1.     43,8. 

Mouvement  journalier —        o.      17,3. 

Nous  avions  déterminé  le  mouvement  de  la  montre  N."  28,  pour  cette  croifière, 
d'après  les  trois  derniers  jours  d'obfervations  au  Cap-François,  parce  que  cette  montre 
tendoit  toujours  à  diminuer  fon  mouvement  journalier  fur  le  temps  moyen.  On  ne 
pouvoit  en  conféquence  efpérer  un  mouvement  vrai ,  en  prenant  un  milieu  entre  toutes 
les  comparaifons  depuis  le  1 5  juin  ;  auffi ,  au  retour  de  cette  croifière ,  nous  avons 
trouvé  pour  mouvement  journalier  de  cette  montre  — -  7", 2  :  ce  qui  fe  trouve  conforme 
à  celui  qu'on  auroit  pu  conclure  en  prenant  un  milieu  entre  les  cinq  derniers  jours 
d'obfervations  avant  le  départ.  C'eft  d'après  ce  mouvement  journalier  de  — 7",  2,  que 
nous  avons  dreffé  un  tableau  de  fon  retard  journalier  fur  Paris ,  pour  en  déduire  les 
longitudes  vraies,  d'après  .celles  obfervées  dans  cette  croifière. 

Nous  avions  déterminé  le  mouvement  journalier  de  la  montre  N."  A,  d'après  un 
milieu  entre  toutes  les  obfèrvations  faites  depuis  le  15  juin,  &  nous  l'avions  trouvé  de 
—  1 5  ",7  ;  mais  par  les  obfèrvations  du  9  juillet ,  comparées  à  celles  du  3  du  même 
mois,  on  trouve  qu'elle  a  eu  en  mer  —  1 7", 3  de  mouvement  journalier  fur  le  temps 
moyen.  Ce  mouvement  eft  auffi  le  même  que  celui  qu'on  auroit  pu  déduire  des  trois 
derniers  jours  d'obfervations  avant  le  départ.  Le  tableau  dreffé  du  mouvement  de  la 
montre  N.  A,  d'après  cette  correction ,  &  comparé  à  celui  de  la  montre  N."  28,  auffi 
corrigé,  les  deux  montres  n'ont  entr'elles  que  2"  pour  leur  plus  grand  écart,  &  confirment* 
la  bonté  des  longitudes  corrigées  d'après  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  montres. 

QUATRIÈME    CROISIÈRE,  1784. 

Du   28  juillet  au   i  /'  feptembre ,  relative  aux  f,  74.,  75,  78, 
79,  86,  87,  88,  8p,  y  1 ,  p 2,  p 3. 

Le  28  juillet,  avance  du  N."  28  fur  le   temps  moyen 

à   Paris oh     20'     30" 

Le  premier  feptembre ,..,.,..,.,,,...,,    0.      17.      36. 

Mouvement  pendant  fa  croifière.  ,-..,.,, *»-       2.      54. 

Mouvement     journalier,  .,...., —        o.        j. 

Ce  mouvement,  d'après  l'arrivée,  n'eft  pas  celui  qu'il  faut  employer  pour  la  correction 
du  N."  28 ' ,  par  les  confidérations  fuivantes. 

Le  premier  feptembre ,  on  trouve  par  des  hauteurs  correfpondantes ,  que  le  N."  28 
eft  en  avance  fur  le  temps  moyen  à  Paris,  de  oh  17'  36";  mais  par  la  fuppofition  de 
fon  mouvement  journalier  de  —  6  ",3,  déterminée  d'après  vingt -neuf  jours  d'obfer- 
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varions,  depuis  le  15  juin  jufqu'au  28  juillet,  on  a  pour  le  premier  feptembre  Ton 
avance  fur  le  temps  moyen  à  Paris,  de  oh  16'  49", 2 ,  trop  foible  de  4.6", 8.  Cette  quantité 
n'eft  pas  à  répartir  uniformément  fur  tous  les  jours,  depuis  le  28  juillet  jufqu'au  premier 
feptembre,  parce  que  le  Nf  28  a'fouffert  une  diminution  progreffive  dans  fon  retard; 
puifque  depuis  le  9  jufqu'au  28  juillet  ,  fon  mouvement  pris  d'après  un  milieu,  étoit 
de  —  6 " ,  &  le  premier  feptembre  fuivant,  il  ne  fe  trouve  plus  que  de   1  ". 

En  examinant  les  comparaisons  faites  en  juillet,  on  verra  que  depuis  le  10  jufqu'au 
28,  la  diminution  du  retard  du  Nf  28  eft  prefque  nulle;  &  par  les  obfervations  des 
premiers  jours  de  feptembre,  on  trouve  o",3  de  diminution  journalière  :  on  aura  donc 
plufieurs  conditions  pour  conduire  cette  progrelTion. 

Il  faut  i.°  que  fon  retard  de  6"  par  jour  fe  réduife  à  la  fin  à  1" ,  &  en  même  temps 
il  faut  augmenter  l'avance  fur  Paris,  du  Nf  28 ',  le  premier  feptembre,  de  46", 8.  2.  11 
faut  que  dans  les  premiers  jours  du  voyage  cette  diminution  foit  nulle ,  &  qu'à  la  fin 
elle  devienne  de  o",3  à  c/,4  par  jour.  C'eft  d'après  ces  conditions  qu'on  a  drelTé  le 
tableau  du  mouvement  du  Nf  28,  pour  corriger  les  longitudes  prifes  dans  cette  croifière. 

Le  28  juillet,  retard  du  N.°  A  fur  le  temps  moyen 

à  Paris oh      i  8'     33" 

Le  premier  feptembre o.        6.     2.6,2. 

Mouvement  du N.°  A  fur  le  temps  moyen  pour 3  5  jours,  —      12.        6,8. 
Mouvement    journalier —        o.      20,8. 

Nous  avions  employé  pour  cette  croifière  —  1  6"  pour  mouvement  du  Nf  A  fur 
le  temps  moyen  ;  mais  dès  les  premiers  jours  de  traverfée ,  par  les  comparaifons  des 
deux  montres ,  nous  nous  fommes  aperçus  que  dans  cette  fupopfition  de  —  1 6"  pour 
mouvement  journalier,  le  Nf  A  s'écartoit  beaucoup  du  Nf  28 ',  &  donnoit  des  longi- 
tudes trop  Eft.  Au/îi ,  par  les  comparaifons  des  réfultats  du  28  juillet  &  du  premier 
feptembre,  on  trouve  que  le  Nf  A  a  dû  fuivre  un  mouvement  de  —  20", 8  ;  &  par  les 
obfervations  des  premiers  jours  de  feptembre,  nous  avons  pour  mouvement  journalier  du 
Nf  Aj  —  24 ",3.  Tous  ces  différens  mouvemens  annoncent  une  progrelTion  croifïànte 
dans  le  retard  journalier  du  Nf  A;  &  comme  fà  marche  en  mer,  comparée  avec  le 
Nf  28  corrigé ,  paroît  allez  irrégulière ,  nous  n'établirons  rien  fur  la  marche  de  cette 
montre  qui,  dans  la  fuite,  a  confervé  plus  d'uniformité  dans  fon  mouvement. 

CINQUIÈME     CROISIÈRE,  1784. 

D'après   les  réfultats   du    1  o   oclobre  au   2 1    novembre ,    relative 

aux  §.  p ,  14,  63,  jufquà  70 . 

Depuis  le  premier  octobre  jufqu'au  10,  nous  avons  eu  d'après  des  hauteurs  corref- 
pondantes,  -h  y,^  pour  l'avance  journalière  de  la  montre  Nf  28  fur  le  temps  moyen; 
mais  on  peut  remarquer,  d'après  les  obfervations  depuis  le  premier  feptembre  jufqu'au 
10  octobre,  que  l'avance  de  cette  montre  a  eu  une  progrelTion  qui  a  fait  varier  fon 
mouvement  de  6"  dans  cet  efpace  de  temps.  Les  obfervations  que  nous  avons  été  à  même 
de  faire  à  la  baie  de  i'Acul ,  nous  ont  encore  montré  cette  progrelTion  ;  car  du  1 6  au 
17  octobre,  fon  mouvement  fur  le  temps  moyen  étoit  de  h-  y ,  &  du  25  au  28  du 
même  mois,  il  s'eft  trouvé  de  -+-  7"  par  jour.  D'après  tous  ces  réfuitars ,  nous  avons 
cru  devoir  ajouter  o",i  par  jour  au  mouvement  de  la  montre  Nf  28 ,  à  compter 
depuis  le  28  octobre,  pendant  cette  croifière.  Après  avoir  pris  un  nouveau  mouvement 
jonrnalier  ,  d'après  les  obfervations  faites  à  la  baie  de  I'Acul ,  nous  avons  eu  par 
un  milieu,  -h-  6", 3;  mais  à  notre  retour  au  Cap,  d'après  des  hauteurs  correfpondantes , 
prifes  le  2  1  novembre ,  la  montre  donnoit  les  longitudes  1  y  de  degré  trop  Eft  :  ce  qui 
nous  a  fait  connoître  que  le  mouvement  journalier  fuppofé  étoit  un  peu  trop  fort. 

Le  21  novembre,  retard  de  la  montre  N.°  28  fur  fe 
temps  moyen  au  Cap,  d'après  {on  mouvement  jour- 
nalier conclu  au  Cap  &  à  la  baie  de  I'Acul ih      1'     4^8 

D'après  les  obfervations  du  21  novembre 1,     2.      5,0. 

Différence 0.      1.      1,1. 

Voyons  préfentement  quel  doit  être  le  mouvement  employé  pour  corriger  les  longi- 
tudes déterminées  d'après  la  première  fuppofition, 

Le  i  o  octobre ,  retard  de  la  montre  N.'  2  S  fur  le  temps 

moyen  au  Cap 1 h      j'     40" 

Le  2 1  novembre ^ 1 ,     2,.        6. 

Mouvement  total , -4-  o.     3.     34. 

En  partant  du  Cap,  nous  avions  pour  mouvement  journalier  de  la  montre  Nf  28 , 
-4-  3 ",3;  mais  par  les  obfervations  faites  à  la  baie  de  i'Acul,  du  16  au  17  octobre, 
nous  avions  -+-  5 ",2  :  ainfi,  prenant  un  milieu,  nous  aurons  pour  mouvement  de  cette 
montre,  du  10  au  16  octobre ,  -1-  ^",z  qui,  pendant  fix  jours,  nous  donnera  pour 
mouvement  total,  zt ",3. 

Du  16  au  28  octobre,  à  la  baie  de  I'Acul,  fon  mouvement  total  a  été  de  1'  14"; 
nous  aurons  donc  pour  mouvement  de  la  montre  JV.'  28 ,  depuis  le  10  jufqu'au  28 
octobre,  1'  39",2  à  fouftraire  de  3'  34";  il  reliera  1'  54", 8  pour  fon  mouvement  en 
mer,  depuis  le  28  octobre  jufqu'au  21  novembre,  ou  pendant  vingt-quatre  jours,  c'eft- 
à-dire,  4", 8  par  jour. 

D'après  ces  réfultats,  il  paroît  que  la  montre  Nf  28  n'a  point  continué  en  mer 
fa  progrelTion  dans  fon  mouvement  journalier,  comme  nous  l'avoient  indiqué  les  obfer- 
vations faites  au  Cap  &  à  la  baie  de  I'Acul  ;  il  paroît  même  qu'en  rade  fon  avance  plus 
confidérable  a  été  compenfée  par  fon  mouvement  en  mer;  car  les  trois  derniers  jours 
d'obfervatîons  faites  à  la  baie  de  TAcul ,  on  a  h-  7"  pour  mouvement  journalier ,  & 
d'après  les  obfervations  du  21  au  23  novembre  au  Cap,  on  a  -1-  ;",8  :  or,  par  un 
milieu  entre  7"  &  4",8 ,  on  a  y, 9,  très -approchant  de  y, S.  Nous  avons  drelTé  un 
tableau  du  mouvement  de  la  montre  Nf  28,  corrigé  d'après  les  réfultats  précédens , 
afin  d'en  déduire  les  longitudes  correfpondantes  aux  obfervations  faites  en  mer. 

On  a  fait  remettre  un  fil  de  fufpenfion  au  balancier  de  la  montre  Nf  1 ,  dont  nous 
n'avions  pu  faire  ufage  depuis  le  9  avril  ;  on  Ta  mife  en  mouvement  Je  7  Octobre,   & 
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du  8  au    10  nous  avons  eu  pour  fon  mouvement  fur  le  temps  moyen,  -4-  11  ",2;  à  la 

baie  de  I'Acul  fon  mouvement  s'eft  confervé  le  même  ,   &  par  un  milieu  entre  douze 

jours  cfobfèrvations ,   on  a  encore  pour  fon  mouvement  journalier,  -4-  11  ",2;  mais  dès 

la  fortie  de  la  baie  de  I'Acul ,  nous  nous  fommes  aperçus  que  fon  mouvement  journalier 

s'étoit  accéléré  ;  d'après  la  comparaifon  de  cette  montre  avec  les  deux  autres,  il  paroît 

probable  que  cette  accélération  a  été  progreffive  ;  mais  d'après  huit  jours  d'obfervations 

au  Cap,  depuis  le  21  jufqu'au  29  novembre,  nous  avons  pour  mouvement  journalier, 

par  un  milieu,    14", 4,  &  d'après  le  mouvement  total  en  mer,  depuis  la  fortie  de  la  baie 

de  TAcul,   nous  avons    14", 2;    ce  qui  montre  que  cette  accélération  totale  de    11  ",2 

à  14", 2,  a  eu  lieu  dans  les  premiers  jours  de  la  traverfée,  dès  la  fortie  de  la  baie  de 

I'Acul ,  où  nous  avons  trouvé  la  mer  alTez  grolTe.  Nous  avons  été  à  portée  d'oblerver 

par  la  filite  que  cette  montre  prenoit  un  mouvement  plus  confidérable  lorfque  la  mer  étoit 

grolTe ,  &  qu'enfuite  en  rade  elle  reprenoit ,  au  bout  de  quelques  jours ,  fon  mouvement 

de  11  à  12". 

La  montre  Nf  A  a  confervé  le  même  mouvement  dans  toute  la  traverfée ,  à  quelques 
dixièmes  de  féconde  près.  Au  Cap,  nous  avons  eu  pour  mouvement  journalier  —  25 ",3  ; 
à  la  baie  de  I'Acul,  —  24", 9;  &  en  mer,  —  2j",8.  C'eft  d'après  ce  mouvement  que 
nous  l'avons  comparé  aux  deux  autres  montres,  pour  faire  voir  le  degré  de  confiance  que 
Ton  peut  accorder  aux  longitudes  corrigées  d'après  ce  tableau. 

SIXIÈME    CROISIÈRE,  1784. 

D'après  les  réfultats  du  2 1  novembre  au  1 1   décembre  ,  relative 
aux  §.  19,  71,72,  73>76>77>  8  °>  81,  82,  83. 

Par  les  obfervations  faites  au  cap,  depuis  le  2  1  novembre  jufqu'au  1 1  décembre,  on  voit 
que  le  mouvement  de  la  montre  Nf  28  a  été  de  4  à  7"  jufqu'au  j>  décembre  ;  que  depuis 
le  <y  décembre  jufqu'au  1 1 ,  fon  avance  journalière  a  augmenté  de  3  à  4"  ;  mais  le  1 2  &  le 
1  3  fon  mouvement  fur  le  temps  moyen  n'a  plus  été  que  de  3  &  2".  D'après  ce  grand  écart, 
il  n'étoit  plus  poffible  de  déterminer  le  mouvement  que  cette  montre  pouvoit  avoir  en  mer; 
nous  avons  efpéré  que  les  jours  fuivans ,  fon  mouvement  reprendroit  la  marche  qu'il  avoit 
auparavant,  ce  qui  nous  a  déterminé  à  prendre  pour  époque  le  1 1  décembre  pour  fixer  fon 
retard  fur  le  temps  moyen  à  Paris ,  &  nous  avons  pris  pour  fon  mouvement  moyen  -4-  6",<j, 
déduit  des  obfervations  faites  depuis  le  2  1  novembre  jufqu'au  1  1  décembre  ;  mais  cette  fuppo- 
fition nous  a  écarté  confidérablement  des  réfultats  déduits  des  deux  autres  montres  corrigées  ; 
&  la  montre  Nf  A,  dont  le  mouvement  n'a.  pas  varié,  comparée  à  la  montre  Nf  28 ,  nous 
a  donné,  depuis  le   18   décembre,  un  mouvement  de  22"  par  jour  pour  le  Nf  28. 

Etant  en  rade  du  mole  Saint-Nicolas,  nous  avons  eu  auffi  20"  pour  mouvement 
journalier  de  la  montre  Nf  28.  On  voit  que  d'après  ces  grandes  variations ,  cette  montre 
ne  méritoit  plus  de  confiance  ;  aulfi  nous  ne  nous  en  fommes  point  fervis  pour  établir 
les  longitudes  que  nous  avons  eu  à  déterminer  dans  cette  croifière. 

Le  mouvement  de  la  montre  Nf  1 ,  depuis  le  2 1  novembre  jufqu'au  1 2  décembre , 
a  été  afTez  confiant ,  &  nous  avons  eu  pour  fon  mouvement  journalier ,  par  un  milieu , 
-4-  12 ",3,  affecté  de  l'effet  de  la  température;  mais  du  12  au  13,  fon  mouvement 
journalier  n'a  été  que  de  1  "  :  ce  dérangement  fubit  nous  a  ôté  toute  la  confiance  que 
nous  pouvions  avoir  dans  le  mouvement  de  -+-  12 ",5;  nous  l'avons  cependant  employée, 
efpérant  qu'elle  reprendroit  en  mer  le  même  mouvement  moyen  déterminé  ci-delTus. 

Etant  arrivés  au  mole  Saint-Nicolas ,  nous  avons  placé  la  tente  d'obfervation  au  fort 
des  Cafernes ,  &  d'après  les  hauteurs  correfpondantes,  du  2)  au  30  décembre,  nous 
avons  eu  pour  mouvement  journalier  de  la  montre  Nf  1  fur  le  temps  moyen,  -4-  9",  & 
nous  avons  trouvé  que  fon  mouvement  en  mer  avoit  été  auffi,  par  un  milieu,  de 

Le    1  3    décembre ,  retard  de  la  montre  N."  i    fur  Je 

temps  moyen  à  Paris, ^  .  .     ih     2.2!     48",2 

Réduction  pour  cinq  jours.  ,,,.,.,.., o.        o.        2. 


Retard  fur  Paris ,  réduit  à  midi.  ,  ,  . 1 . 

Le  2  j  décembre 1, 

Mouvement  total  pour  1  2  jours -+- 

Mouvement  journalier ,     -4 


22. 
20. 


46,2» 
58. 


48,2. 
9- 


Lors  de  notre  fortie  du  Cap ,  d'après  les  réfultats  du  1 2  &  du  13,  nous  avions  pris 
pour  époque  de  la  quantité  dont  chaque  montre  rerardoit  fur  le  temps  moyen  à  Paris, 
le  1 1  décembre,  parce  que  nous  efpérions  que  les  montres  Nf  1  &  N."  28  reprendroient 
leurs  mouvemens  ordinaires ,  qui ,  dans  la  traverfée  ,  pourroient  compenfer  les  mouve- 
mens du  12  &  du  13  ;  mais  la  montre  Nf  /  s'étant  fixée  à  un  mouvement  de  9"  par 
jour,  pour  corriger  fon  mouvement,  d'après  les  obfervations  du  mole,  nous  prendrons 
pour  époque  de  fon  retard  fur  Paris ,  le  1  3  décembre ,  afin  d'exclure  le  mouvement  de 
l"  qu'elle  a  eu  du  12  au  13,  étant  probable  qu'elle  reprendroit,  le  lendemain  14,  le 
mouvement  de  9"  qu'elle  avoit  eu  du  11  au  12.  Pour  faire  voir  la  certitude  de  cette 
fuppofition,  nous  avons  comparé  la  montre  Nf  r  ainfi  corrigée,  à  la  montre  Nf  A, 
qui  a  confervé  en  mer  le  mouvement  que  nous  avions  déduit  des  obfervations  faites 
au  Cap. 

En  prenant  pour  époque  du  retard  de  la  montre  Nf  A  fur  le  temps  moyen  à  Paris, 
le  1 3  décembre ,  on  aura  : 


Avance  de  la  montre  N.'  A  ,  le  i  3  ,  fur  le  temps  moyen 

au  Cap 4h     4 1  • 

Différence  de  méridien  avec  Paris 4.     58. 

Donc,  le   13   décembre,  retard  fur  le  temps  moyen 


50' ,7 

34. 


à  Paris o 

Le  2 j   décembre,  avance  de  la  montre  N.°  A  fur  le 

temps  moyen  au  mole 4.     2.1. 

Différence  de  méridien  avec  Paris j .        3 . 


26.     43,3. 


37^- 
19. 


Donc,  le  2  j  ,  retard  fur  ie  temps  moyen  à  Paris o.     41.  41,8. 

Le  13  décembre  ,  retard  comme  ci-deffus o.     36.  43 ,3. 

Mouvement  pour  douze  jours -+-     4.  ,  58,5. 

Mouvement   journalier , -+-     o.  24,9. 


Nous 


»«?*•: 
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Nous  avions  déterminé  Ton  mouvement  journalier  au  Cap,  de  25" ,  &  nous  avions  pris 
pour  époque  le  11  décembre,  comme  pour  les  autres  montres;  ce  qui  nous  avoit  donné, 
par  la  montre  Nf  A ,  la  longitude  du  mole  4  a  y  plus  Efl  qu'il  n'efl  déterminé  (Conn.  des 
Temps);  au  lieu  qu'en  prenant  pour  époque  le  1  3 ,  avec  un  mouvement  de  2î",  nous 
aurons  : 

Le  2.5  décembre,  retard  de  la  montre  N'A  fur  Paris....   oh     41'     43",  5 
Réduction  pour   5h -ho.        o.         5,2. 


Retard  fur  Paris,  réduit o.     41.      48,7. 

Le  25  à  midi,  temps  moyen  N."  A  au  mole 4.     21.      32. 


Somme  &  longitude  du  mole  par  N'  A 3.        3. 

Longitude  par  la  Connoiffance  des  Temps 3.        3. 


20,7. 
19. 


76* 

5  5' 

28" 

— 

«■ 

7- 

76. 

54. 

2  !.. 

— 

2. 

50. 

76. 

51- 

31- 

76. 

J1- 

3V. 

$ 


SEPTIÈME    CROISIÈRE,  178;. 

-Dz/  /  janvier  au  2 1  février,  relative  aux  §.  21 ,  25,  26,  27,  2  8, 
29>  3  °>  32>  34>  &  depuis  le  Nf  3  8  jufqu'à  jj. 

D'après  les  obfervations  faites  au  mole  Saint-Nicolas,  pour  la  marche  des  montres 
Nf  j  &  N.  A,  nous  avons  employé  pour  le  mouvement  de  la  montre  Nf  1 ,  -+-  7", 4, 
dépouillé  de  l'effet  de  la  température;  &  pour  celui  de  la  montre  Nf  A,  —  24", 3. 
Quant  à  la  montre  Nf  28 ,  nous  n'en  ferons  plus  mention  ;  elle  s'eft  dérangée  du  1 2 
au  13  janvier,  &  n'a  pu  être  par  la  fuite  d'aucune  utilité. 

Nous  avons  fait  route  directement  fur  la  pointe  de  Saint-Marc,  afin  d'en  déterminer 
la  pofition  allez  promptement  pour  n'avoir  pas  à  craindre  quelques  variations  dans  le 
mouvement  des  montres  ,  cette  pointe  pouvant  nous  fèrvir  par  la  fuite  de  terme  de 
comparaifon ,  ainfi  qu'on  le  verra  plus  bas ,  lors  de  notre  arrivée  au  Port-au-Prince. 

Le  7  janvier,  étant  Nord  &  Sud  de  la  pointe  Saint-Marc,  nous  avons  eu  pour 
longitude,  par  la  montre  N."  1 ,  jf  14'  50",  &  par  la  montre  N.' A,  jf  iy  8",  & 
par  un  milieu,  jf  14'  ^9".  Nous  avons  enfuite  déterminé  plufieurs  points  de  l'île 
Gonave  &  du  canal  du  Rochelois.  Le  14  janvier,  nous  fournies  venus  mouiller  au  cap 
Dame-Marie,  pour  en  déterminer  la  longitude  par  des  hauteurs  correfpondantes ,  &  vérifier 
le  mouvement  journalier  des  montres  marines;  nous  avons  eu  les  réfultats  fùivans. 

Longitude  du  cap  Dame-Marie  par  la  montre  N.°  i 76*      54'     3  3" 

Par  la  montre  N.'  A 76.      53.      54. 

La  longitude  déterminée  par  la  montre  Nf  i ,  paroît  mériter  toute  confiance ,  puifque 
fon  mouvement  conclu  au  mole,  fe  trouve  confirmé  par  les  obfervations  du  cap  Dame- 
Marie;  &  en  jetant  un  coup-d'œil  fur  les  comparaifons  des  deux  autres  montres,  depuis 
la  fortie  du  mole,  on  voit  de  très-petits  écarts  entre  leurs  mouvemens.  Cependant  des 
raifons  très-fortes  nous  ont  engagé  à  corriger  cette  longitude  comme  il  mit. 

Nous  avons  eu  deux  motifs  de  douter  de  l'exactitude  de  la  longitude  du  cap  Dame- 
Marie  ,  déterminée  le  i  j  janvier. 

Le  premier  eft  que  fuivant  les  relèvemens  faits  avec  la  précifion  la  plus  fatisfaifante , 
de  la  partie  de  la  côte  entre  le  cap  Dame-Marie  &  le  cap  Tiburon,  le  lieu  de  l'obfer- 
vatoire  établi  fur  ces  deux  caps,  fe  trouve  exactement  fous  le  même  méridien.  Or,  la 
montre  N.  A}  par  un  milieu  entre  les  obfervations  faites  au  cap  Tiburon,  donne  pour 
longitude  j6à  yi'  $6" ,  &  la  même  montre  trois  jours  après  a  donné  la  longitude  de  la 
pointe  Saint-Marc  exactement  la  même  qu'à  la  fortie  du  mole  Saint-Nicolas.  Le  fécond 
efl  une  obfervation  faite  près  du  cap  Dame-Marie,  à  notre  retour  de  la  côte  d'Efpagne, 
&  la  vérification  du  mouvement  des  montres  trois  jours  après  au  Port-au-Prince. 

Nous  trouvant  le  10  mai  par  les  relèvemens  à  z'  50"  à  l'Oueft  du  lieu  où  l'on  avoit 
établi  l'obfervatoire  au  cap  Dame-Marie,  nous  avons  eu  pour 

Longitude  par  la  montre  N'  1 76*- 

Correction  du  N.'  i   le  i  o  mai 

Longitude  corrigée  de  la  montre  TV.'  / 

Différence  du  point  de  relèvement 

Longitude  vraie  du  lieu  de  l'obfervatoire  au  cap  Dame- 
Marie  76 

Longitude  du  lieu  de  l'obfervatoire  au  cap  Tiburon. 

Cette  obfervation  du  1  o  mai ,  doit  donner  plus  de  confiance ,  puifque  la  montre 
Nf  1  a  été  vérifiée  trois  jours  après ,  &  qu'elle  s'eft  trouvée ,  pendant  notre .  féjour  au 
Port-au-Prince,  donner  tous  les  jours  exactement  le  même  mouvement  journalier  que 
celui  conclud  dans  la  traverfée  depuis  Porto-Bello ,  &  qui  nous  a  donné  la  longitude 
du  Port-au-Prince ,  telle  qu'elle  étoit  déterminée  précédemment. 

Nous  avons  appareillé  du  cap  Dame-Marie  pour  la  côte  du  Sud  de  Saint-Domingue 
le  20  janvier,  avec  un  mouvement  de  -4-  7", 5  pour  la  montre  Nf  1 ,  &  de  2i",8  pour 
la  montre  N.  A  ;  mais  il  faut  obfèrver  qu'en  arrivant  aux  Cayes ,  nous  avons  trouvé 
pour  mouvement  de  la  montre  Nf  A,  —  24"  :  ainfi  il  convient  mieux  de  prendre  un 
mouvement  moyen  entre  —  21  ",8  &  —  24",  c'eft-à-dire,  —  22", 9  pour  le  mouvement 
de  la  montre  Nf  A  ,  dans  la  traverfée  du  cap  Dame-Marie  aux  Cayes.  Mais  comme  le 
N."  A  eft  fujet  à  des  périodes  qui  font  varier  fon  mouvement  de  20  à  26  ou  27",  & 
qu'une  longue  expérience  nous  a  fait  voir  que  fon  mouvement  moyen ,  en  dépouillant  celui 
des  rades,  étoit  de  —  23  ",3 ,  nous  avons  employé  ce  mouvement  avec  plus  de  confiance. 

Nous  avons  mouillé  aux  Cayes  le  25  janvier,  &  nous  avons  commencé  nos  obfer- 
vations le  26  au  fort,  vis-à-vis  l'églife,  près  le  débarquaterre  ordinaire.  D'après  les 
hauteurs  correspondantes  du  26,  nous  avons  pour  longitude  des  Cayes,  par  la  montre 
Nf  A  _,  j6A  12'    17",  &  par  la  montre  Nf  1 ,  y6d   10'  45". 

Nous  avons  appareillé  des  Cayes  le  i.cr  février,  pour  relever  une  partie  de  la  côte 
à  l'Eu  jufqu'à  la  baie  d' Aquin  ,  avec  un  mouvement  journalier ,  pour  la  montre  Nf  1 , 
de  ~+-  7",  &  pour  celui  de  la  montre  Nf  A,  de  —  23", 8;  ces  deux  mouvemens, 
quoique  conformes  à  ceux  trouvés  précédemment,  n'ont  pu  cependant  être  employés 
pendant  cette  croifière ,  car  en  jetant  un  coup-d'œil  fur  les  comparaifons  de  ces  deux 
montres  pendant  cette  navigation,  on  trouvera  de  grandes  différences  dans  leur  mouvement, 
ce  qui  donne  à  penfer  que  la  montre  Nf  A,  fujette  à  des  périodes,  ainfi  qu'il  a  été  dit 
ci-deflus,  après  avoir  eu  une  diminution  dans  fon  mouvement  journalier,  a  eu  enfuite     < 


un  mouvement  accéléré,  par  lequel  les  écarts  qu'elle  avoit  eus  vers  le  milieu  de  la 
croifière ,  ont  été  compenfés. 

En  comparant  les  mouvemens  des  deux  montres  du  7  au  8 ,  on  remarque  un  faut 
de  10";  nous  avons  déjà  eu  un  pareil  mouvement,  &  dans  le  même  fens,  du  1  2  au  1  3 
décembre  1784  :  on  verra  à  notre  mouillage  à  l'Me-à-vache,  par  les  hauteurs  corref- 
pondantes, que  ce  faut  de  10"  doit  appartenir  à  la  montre  JV.'  /. 

Après  avoir  déterminé  la  longitude  de  la  baie  d' Aquin ,  nous  avons  fait  route  pour 
i'Ifle-à-vache ,  où  nous  avons  mouillé  le  9  février.  Le  1  o ,  nous  n'avons  pu  avoir  de 
hauteurs  correfpondantes  ;  mais  par  celles  du  1 1  ,  nous  avons  eu  les  réfultats  fuivans , 
qui  nous  ont  fervi  à  corriger  le  mouvement  des  montres ,  &  à  les  mettre  entr'elles , 
par  rapport  au  méridien  de  Paris ,  telles  qu'elles  étoient  à  notre  arrivée  aux  Cayes. 

Le  1  1  février,  longitude  de  l'Ifle-à- vache  par 

la  montre  N.'  A ;h     4     4i',i  ....#//.    5*     4'     22»,j 

Réduction  aux  Cayes _)_ 
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Le  1  i  février,  longitude  des  Cayes j.     4. 

Le  26  janvier j,      * 

Différence  à  retrancher 
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Le  mauvais  temps  &  le  peu  de  féjour  que  nous  avons  fait  à  l'HIe-à-vache ,  ne  nous 
ont  pas  permis  d'avoir  aflèz  d'obfervations  pour  vérifier  le  mouvement  des  montres; 
nous  les  avons  tiré  des  réfultats  précédens ,  comme  il  fuit. 

Pour  la  montre  N.°  A,  fon  mouvement  a  donné,  dans  douze  jours,  3 ",7  de  trop, 
ce  qui  fait  o',$  par  jour  à  retrancher  de  fon  mouvement  journalier ,  que  nous  avions 
déterminé  aux  Cayes,  de  —  23 ",8,  nous  aurons  —  23",;  pour  mouvement  journalier 
de  la  montre  N."  A. 

La  montre  Nf  1  fe  trouve  avoir  une  correction  de  8",;  par  les  réfultats  précédens; 
mais  cette  montre  ayant  fouffert ,  comme  nous  l'avons  remarqué,  du  7  au  8  une 
altération  de  10",  contraire  à  fon  mouvement  journalier,  cette  correction  de  8\;  n'eft 
point  à  répartir  fur  les  onze  jours  de  traverfée ,  mais  à  appliquer  à  fon  mouvement  du 
7  au  8.  Nous  laifferons  en  conféquence  fon  mouvement  journalier  de  -4-  7" ,  tel  que 
nous  l'avons  déterminé  aux  Cayes. 

Nous  avons  fait  voile  le  13  février  pour  le  Port-au-Prince,  &  nous  avons  été 
retrouver  la  pointe  Saint-Marc,  pour  y  vérifier  le  mouvement  des  montres,  comme  il  a 
été  dit  plus  haut.  Le  19,  au  matin,  le  calme  nous  ayant  empêché  de  nous  placer  direc- 
tement au  Sud  de  cette  pointe ,  nous  avons  eu  recours  à  notre  nouvelle  carte  pour 
déterminer  le  point  où  nous  étions ,  au  moyen  de  plufieurs  relèvemens  qui  s'accordoient 
parfaitement,  &  qui  nous  plaçoient  y  30"  à  l'Eft  de  la  pointe  Saint-Marc;  alors  nous  avons" 
pris  une  longitude  que  nous  avons  réduite  comme  il  fuit. 

Longitude  obfervée  par  la  montre  N.°  A  .  .  .  .    7^       9'     3  3".  .  .  .  iV.°  /.  75*      n'      10" 


Réduction  à  la  pointe  Saint-Marc. 

Le  1 9  février ,  longitude  de  la  pointe  Saint- 
Marc  ,  par  la  montre  Nf  A 75.      ij. 

Le  7  janvier 7J.      i4. 
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Ces  deux  longitudes  du  1 9  février  &  du  7  janvier ,  s'accordent  parfaitement ,  &  font 
voir  que  la  montre  Nf  A  doit  donner  la  longitude  du  Port-au-Prince,  avec  autant  d'exac- 
titude qu'elle  l'auroit  donnée  le  8  janvier.  La  montre  Nf  1  donne  1'  41"  trop  Oueft; 
nous  devons  donc  retrancher  de  fon  retard  fur  Paris  6", 5,  pour  la  rappeler  au  7  janvier. 

Nous  verrons  par  la  fuite  le  degré  de  confiance  que  l'on  peut  avoir  fur  la  détermi- 
nation du  Port-au-Prince ,  où  nous  avons  mouillé  le  même  jour ,  lorfque  nous  rappor- 
terons les  réfultats  de  la  croifière,  du  Port-au-Prince  au  Cap. 

HUITIÈME    CROISIÈRE,  i78;. 

Du  21  février  au  j  mars,  relative  au  f.  33. 

Par  les  obfervations  faites  au  Port-au-Prince,  depuis  le  21  février  jufqu'au  5  mars, 
on  trouve  par  un  milieu,  pour  le  mouvement  de  la  montre  N'A,  —  2 2", 6;  mais  il  eft 
à  obfèrver  que  du  i.er  au  ;  mars  la  montre  N'A  étoit  dans  la  partie  foible  de  la  période. 
&  qu'au  fortir  du  Port-au-Prince  elle  a  pu  reprendre  un  mouvement  plus  confidérable  : 
ainfi  nous  exclurons  les  quatre  premiers  jours  d'obfervations,  d'autant  que  du  2 1  au  28  février 

elle  a  fuivi  dans  fa  marche  un  mouvement  moyen;  ainfi  nous  aurons  par  un  milieu 24"; 

mais  dans  notre  féjour  à  Porto-Bello,  nous  avons  trouvé  pour  fon  mouvement  moyen, 
—  23", 5  ;  ce  qui  nous  donnera  —  23", 8,  par  un  milieu  entre  24"  &  23",?.  Le  même 
mouvement  de  23 ",8  eft  auffi  celui  que  nous  avons  trouvé  à  notre  retour  au  Port-au- 
Prince  ,  comparé  à  celui  trouvé  à  Porto-Bello ,  comme  nous  le  verrons  plus  bas. 

Pour  la  montre  Nf  1 ,  nous  conferverons  fon  mouvement  de  -4-  8",  8,  dépouillé  de 
l'effet  de  la  température,  puifque  cette  montre  nous  a  donné  la  longitude  de  Porto- 
Bello  ,  telle  qu'elle  a  été  obfervée  par  des  opérations  antérieures. 

NEUVIÈME     CROISIÈRE,  i78;. 

Du  2  8  mars  au  1 3  mai,  relative  aux  J.  3  j  ,3  6}  37,3  8,  j  8,  jp . 

Le  28  mars,  nous  avons  déterminé  le  retard  des  montres  Nf  /  &  Nf  A ,  d'après  des 
hauteurs  abfolues  prifes  à  Porto-Bello  &  à  Carthagène. 

Et  le  13  mai ,  nous  avons  déterminé  leur  retard  fur  Paris ,   tel  qu'il  fuit. 

Le  13  mai,  temps  moyen  N.'  A ,.    3''      %%'     43",  j .  ,  ,  .  yV." /.   411        ->' 

Différence  de  méridien.  , .,.,....    4.      59.      10 4.      59. 
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Nous  trouvons ,  d'après  les  réfultats ,  pour  mouvement  moyen  de  la  montre  Nf  A , 
depuis  le  28  mars  jufqu'au  13  mai,  — 2  3",8,  ainfi  que  nous  l'avons  employé  au  Port-au- 
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Prince,  depuis  le  7  mars  jufqu'au  24  du  même  mois  à  Porto  -  Bello  ;  mais  par  les 
obfervations  faites  à  Carthagène  ,  la  montre  TV."  A  s'étant  trouvée  dans  fon  mouvement 
journalier  le  plus  foible  qu'elle  puiffe  avoir  ,  nous  avons  réparti  le  complément  de  ce 
mouvement  foible,  pour  aller  à  2  3", 8,  fur  les  jours  de  mer;  ce  qui  nous  a  donné  pour 
mouvement  journalier  de  Porto-Bello  au  Port-au-Prince,  — 24,1. 

Nous  trouvons  pour  le  mouvement  journalier  de  la  montre  N."  1 ,  en  ôtant  l'effet  de 
la  température,  -+-  1  1  ",4;  mais  il  efl  à  remarquer  que  cette  montre  a  confervé  encore 
plufieurs  jours  en  rade  l'excès  de  mouvement  que  la  greffe  mer  lui  avoit  communiqué, 
comme  on  peut  le  voir  par  les  obfervations  faites  au  Port-au-Prince  &  à  Carthagène  ;  en 
forte  qu'il  refte  un  complément  de  fon  mouvement  en  rade  de  Carthagène  a  répartir 
fur  celui  qu'elle  avoit  eu  en  mer,  de  11  ",4  :  ce  qui  donnera  pour  mouvement  jour- 
nalier  11  ",5,  auquel  il  faut  ajouter,  pour  chaque  jour,  l'effet  de  la  température. 

C'en1  d'après  ces  époques  &  ces  mouvemens  ainfi  déterminés,  que  nous  avons  dreffé 
un  tableau  du  retard  fur  Paris,  de  ces  deux  montres,  pour  en  déduire  les  longitudes 
corrigées  d'après  celles  calculées  dans  cette  croifière. 

D'après  les  obfervations  faites  au  Port-au-Prince,  depuis  le  13  jufqu'au  19  mai,  nous 
avons  eu  par  un  milieu  entre  tous  les  réfultats ,  — 23  ",3  pour  le  mouvement  de  la 
montre  N."  A;  pour  celui  de  la  montre  N."  1 ,  on  trouve  par  un  milieu,  ii",i, 
déduction  faite  de  l'état  de  la  température. 

DIXIÈME    CROISIÈRE,  i78;. 

Du  ip  au  2p  mai,  relative  aux  §.  22,  2^,  24.,  30. 

En  prenant,  comme  nous  avons  dit  ci-deffus,  pour  mouvement  journalier  de  la  montre 
N."A,  —  23  ,3 ,  d'après  fon  feul  mouvement  du  Port-au-Prince,  nous  avons  eu  pour  longi- 
tude du  Cap-François,  411  5  8'  3 2  ",9;  mais  en  jetant  un  coup-d'ceil  fur  fon  mouvement 
au  Port-au-Prince  &  fon  mouvement  au  Cap-François ,  on  voit  qu'au  Port-au-Prince 
cette  montre  étoit  dans  la  partie  foible  de  fa  période ,  tandis  qu'au  Cap  elle  étoit  dans  la 
partie  forte  ;  il  paroît  plus  jufle  de  déduire  fon  mouvement  journalier  de  fon  mouvement 
au  Port-au-Prince  &  de  fon  mouvement  au  Cap,  &  nous  aurons  par  un  milieu,  pour 
fon  mouvement  journalier,  —  23  ",9. 

Il  faut  remarquer  que  le  mouvement  de  la  montre  N.  1 ,  dans  les  rades  &  dans  les 
belles  mers,  efl  de  -\-  12";  mais  pour  peu  que  la  mer  foit  groffe,  fon  mouvement 
augmente  &  devient  -+-  13", 5.  C'efl  au  retour  du  voyage  de  Carthagène  que  cette  montre 
a  confervé  encore  fix  jours  au  Port-au-Prince  ce  mouvement  de  -4-  1  3  ",^  ;  mais  il  efl 
très-probable  que  dès  le  20  mai,  elle  a  repris  fon  mouvement  de   12". 

Étant  au  continent  de  l'Amérique,  nous  avons  reflé  deux  jours  mouillés  àBoca-chica, 
&  quatre  jours  à  Carthagène,  avant  de  pouvoir  commencer  nos  obfervations:  &  le  20 
avril  nous  avons  trouvé  fon  mouvement  journalier  de  -f-  14", 9:  le  lendemain,  ainfi  que 
les  jours  fùivans,  il  n'étoït  plus  que  de  h-  12".  A  notre  arrivée  au  Port-au-Prince,  nous 
avons  eu  pendant  cinq  à  fix  jours  pour  mouvement  journalier  de  cette  montre,  -4-  i  3  ",^  ; 
enfuite  nous  lui  avons  trouvé  14", 6,  du  18  au  19  :  ce  qui  nous  a  donné  à  préfumer 
qu'étant  en  repos  elle  devoit  avoir  repris  enfùite  fon  mouvement  de  -f-  12",  comme  nous 
l'avons  trouvé  au  Cap ,  après  une  navigation  de  cinq  jours ,  par  une  très-belle  mer. 

En  confëquence  des  fuppofitions  précédentes,  nous  allons  déterminer  le  cap  d'après 
la  pofition  du  Port-au-Prince. 

Retard  fur  Paris,  le  25  mai,  N.' A ih     41'        ^",8 N,' 1 .   oh      52'      j4",<> 

Midi,  temps  moyen  au  Cap,  le  25  mai.  ..  .    3.      17.      29,5 4.         j.      39,3. 

■^^^^■^^^"■^■■"^■™"^™  1  1  ■.■.»— .I—.—1     ■■■■'uni»    t« 

Longitude  du  Cap  N.'  A 4-      5  8.      36>3 4-      58-     3  3>9- 

Par  un  milieu 4-      58.     35,1. 

Connoiflànce  des  Temps 4.      58.     34. 

Cette  précifion  fingulière  fert  à  prouver  l'exactitude  de  la  marche  des  horloges  marines 
de  M.  Ferdinand  Berthoud,  &  jufqu'à  quel  point  on  peut  avoir  confiance  dans  les  pofi- 
tions  qu'elles  ont  fervi  à  déterminer. 

ONZIÈME    CROISIÈRE,  178;. 

Du   29   mai  au  1  0  juin,  relative  aux  j*.  6,  7>  31*  62. 

Le  peu  de  féjour  que  nous  avons  fait  au  Cap ,  ne  nous  a  pas  permis  d'étudier  allez 
iong-temps  le  mouvement  de  la  montre  N."  A ,  qui  fe  trouvoit  dans  la  partie  forte  de  fa 
période,  pour  en  déduire  un  mouvement  moyen,  auquel  on  pût  avoir  affez  de  confiance 
pour  la  longue  croifière  que  nous  allions  entreprendre.  Nous  propofànt,  après  avoir 
déterminé  le  Mouchoir -carré  &  la  Caye  -  d'argent ,  de  parcourir  toute  la  côte  du  Sud 
de  Saint-Domingue ,  nous  avons  penfé  qu'on  pouvoit  obtenir  plus  de  précifion  en 
déduifant  fon  mouvement  journalier  de  deux  époques  très-éloignées,  entre  lefquelles  nous 
n'avons  remarqué  aucune  progreffion  qui  tendît  à  altérer  le  mouvement  de  cette  montre. 
Nous  avons  choifi  en  conféquence ,  pour  époques ,  la  fortie  du  Cap  le  1 3  décembre 
1784  &  le  2j  mai  178),  où  nous  fournies  revenus  au  Cap  pour  commencer  cette 
croifière.  Nous  aurons  en  conféquence  les  réfultats  fuivans. 

Le   13  décembre  1784,  midi,  temps  moyen   de  la 

montre  N."  A . 4h     21'       45">î 

Le  25  mai  178  5 3.      17.        29,5. 

Mouvement  total 1 .       4.      16. 
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La  montre  TV."  i ,  d'après  les  obfervations  faites  au  Cap,  du  2^  au  29  mai,  a  eu 
un  mouvement  uniforme;  auffi  nous  avons  déduit  fon  mouvement  journalier  de-f-9",2,. 
par  un  milieu  entre  tous  les  réfultats ,  &  dépouillé  de  l'effet  de  la  température. 

L'accident  qui  nous  efl  arrivé  le  3  juin,  fur  le  Mouchoir-carré,  nous  a  mis  hors  d'état 
de  continuer  cette  croifière  ;  &  les  violentes  fecouffes  que  nous  avons  éprouvées  fur  -les 
roches,  pendant  environ  20',  ont  occafionné  un  tel  dérangement  dans  le  mouvement  des 
montres,  qui,  jufqu'à  cet  infiant,  avoit  gardé  entr'elles  un  accord  fatisfaifant ,  comme 
le  prouve  le  regiflrè  des  comparaifons ,  que  nous  n'avons  pu  efpérer  de  corrections  des 
obfervations  fubféquentes  ;  n'ayant  pu  d'ailleurs  les  continuer  plufieurs  jours ,  parce  qu'il  a 
fallu  caréner  le  bâtiment ,  &  tranfporter  les  montres  à  terre ,  pendant  tout  ce  travail. 

A  l'inflant  où  nous  avons  échoué ,  nous  étions  occupés  à  prendre  une  longitude  qui 
détermine  le  récif  fur  lequel  nous  nous  trouvions ,  &  c'eft  le  feul  point  que  nous  avons 
pu  fixer  dans  cette  croifière.  La  certitude  que  l'on  peut  avoir  de  la  bonté  de  cette 
longitude,  efl  l'accord  qui  a  exiflé,  jufqu'à  cet  infiant  entre  les  montres,  &  le  peu  de 
temps  que  nous  avons  été ,  depuis  la  fortie  du  Cap ,  pour  nous  rendre  fur  le  Mouchoir- 
carré.  Il  efl  vrai  que  nous  n'avons  qu'une  feule  obfervation  ;  mais  dans  cette  circonflance 
le  ciel  étoit  très-beau,  &  l'horizon  parfaitement  terminé. 

DOUZIÈME    CROISIÈRE,  178;. 

Du  2  1  juillet  au  1  1  août,  relative  aux  §.3,4.,  18,61,62,  64.. 

Les  réfultats  des  obfervations  faites  au  Cap  -  François ,  depuis  le  21  jufqu'au  30 
juillet,  indiquent  une  progreffion  croiffante  dans  le  mouvement  de  la  montre  N."  A  fur  le 
temps  moyen  ;  nous  en  avons  conclu  que  fon  mouvement  journalier  étoit  devenu  plus 
confidérable  de  3  à  4" ,  &  que  depuis  le  26  au  30  juillet,  elle  étoit  dans  la  partie  la  plus 
forte  de  fa  période  :  nous  avons  en  conféquence  exclu  les  réfultats  de  ces  derniers  jours , 
&  nous  avons  déduit  fon  mouvement  journalier  par  un  milieu  entre  les  obfervations  du 
21  au  26,  &  nous  avons  eu  pour  retard  journalier  de  cette  montre,  fur  le  temps  moyen, 
—  28". 

La  montre  N.°  1 ,  d'après  les  mêmes  obfervations,  a  varié  dans  fon  mouvement,  de 
-f-  i2",c  à  -h  18",  ce  qui  nous  a  donné  peu  de  confiance  fur  le  mouvement  moyen, 
que  l'on  pourroit  en  déduire  ;  nous  avons  cependant  employé  un  mouvement  de  -t-  i  2", 8 , 
corrigé  de  la  température. 

Quoique  la  montre  N."  28  paroiffe  avoir  eu  en  rade  un  mouvement  affez  uniforme  , 
nous  n'avons  pu  cependant  en  tirer  parti  en  mer  ;  d'après  les  comparaifons  de  cette 
montre  avec  les  deux  autres,  nous  y  avons  trouvé,  d'un  jour  à  l'autre,  des  différences 
trop  grandes  pour  y  attacher  quelque  confiance. 

Retard  des  montres  N.os  1  &  A  far  Paris. 


Le  30  juillet,   avance  fur  le  temps  moyen 

au    Cap ,   N.'  1 4h 

Différences  de  méridiens 4. 

Retard  fur  le  temps  moyen  à  Paris ,  N."  i  . ...  o. 

Réduction  pour  5 h -+- 


3  3' 

58. 


3»  %7- 

34. 


.n:a.  2h 
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24,. 
00. 


5Î>7- 

03,1  , 


4- 

j». 

34. 

2. 

09. 

1 1,6. 

— 

05,8. 

Retard  fur  le  temps  moyen  à  midi,  à  Paris, 
N."  1 


2.     09.     oj,8. 


o.     24.     58,8. 

Après  avoir  déterminé ,  dans  cette  croifière ,  les  pofit/ons  de  différens  points  de  la 
Caye-d'argent  &  du  Mouchoir-carré ,  nous  avons  été  mouiller  devant  la  grande  Saline , 
une  des  îles  Turques,  pour  y  vérifier  le  mouvement  de  nos  montres  par  des  hauteurs 
prifès  à  la  mer. 

Nous  avions  déterminé  la  longitude  de  Sandkey,  une  des  îles  Turques,  en  novembre 
1784 ;  &  d'après  un  plan  de  ces  îles,  levé  géométriquement  par  un  Ingénieur,  nous 
avons  déterminé  celle  de  la  grande  Saline  :  cette  détermination  s'efl  trouvée  conforme  à 
celle  déduite  d'après  nos  propres  relèvemens,  &  à  celle  déterminée  directement  en  1783, 
par  M.  de  Lowenorn,  officier  de  la  marine  royale  de  Danemarck  ,  qui  avoit  à  fon 
bord  une  montre  marine,  qu'il  venoit  de  régler  au  Cap-François  deux  jours  auparavant. 

Par  des  hauteurs  prifès  à  bord,  le  10  &  le  11  août,  nous  avons  eu  les  longitudes 
fuivantes. 

Le  1  o  août,  longitude  obfervée,  montre  N.°  A.  ..  .      4h      53'      j2,",6 

Le  1  1 4.      J3-      J3- 

Idem,    au  foir 4.      53.      54,4- 

Par  un  milieu 

Longitude  du  mouillage ,  en  degrés . 

Longitude  vraie , 

Erreur  de  la  montre  N."  A 


4. 
73- 


53- 

28' 

3'- 


5  3.4. 
20" 

20. 


3.       o.  trop  Efl. 


Nous  avons  réparti  cette  correction  de  12"  de  temps  fur  les  douze  jours  de  croifière, 
depuis  la  fortie  du  Cap,  en  donnant  pour  mouvement  corrigé,  à  la  montre  N."  A , 
—  29",  au  lieu  de  28"  que  nous  avions  déduit  des  obfervations  faites  au  Cap.  .D'après 
les  comparaifons  des  montres  N."s  1  &  A .,  faites  en  mer,  on  voit  que  le  N."  1  donnoit 
plus  Ouefl  que  le  N.°  A ,  de  41  ",5  de  temps  ;  mais  le  N.°  A  fe  trouvant  trop  Efl  de 
12",  le  retard  du  N.°  /  fur  Paris  doit  fe  corriger  de  —  29  5» 

Il  paroît  que  le  mouvement  de  la  montre  N."  1  a  beaucoup  plus  augmenté  en  mer, 
dans  cette  dernière  croifière,  qu'il  n'avoit  encore  fait  jufque-là;  &  à  notre  arrivée  en 
France,  nous  avons  trouvé  que  ces  deux  montres  avoient  continué  à  accélérer  leur 
mouvement  fans  aucune  efpèce  de  régularité- 


/  N. 


EXTRAIT    DES    REGISTRES    DE    L'ACADÉMIE    DE    MARINE. 

IY1,  DE  Fleurieu  &  DE  Borda,  qui  avoieat  été  chargés  d'examiner  un  Ouvrage  de  M.  DE  Chastenet-PuysjÉgur,  intitulé,  Le  Pilote  de  l'Ifle  de  Saint- Domingne  &  des  Débouquemens 
de  cette  IJle ,  comprenant  une  Carte  de  l'Ifle  de  Saint-Domingue  &  une  Carte  des  Débouquemens ,  depuis  la  Caye  d'Argent  jufqu'à  la  partie  Ouefl  des  Ifles  Lucayes ,  en  ayant  fait  leur  rapport,  I Académie  a 
jugé  cet  Ouvrage  digne  de  l'impreffion.  A  Brefl,  le  fix  juillet  mil  fept  cent  quatre-vingt-fept.  Signé  le  Roy,  Sous-fecrétaire. 
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Dreiiee  fur  les  Opérations  Géométriques  /drfef  en  ijâj. 
jouj  'l'Admittuiràtiôn  aeM.  le  Comte  Je  LA  LUZERNE 
Gouverneur  c/eneral  des  i/cv  sous  /e  Jenl 
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Par  M.  de  Lieude  de  Sepmamille, 
Eleoe  de  /a  Manne  Je  /a  première  G/aure . 
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NOTA 

On  a  employé  tes  Latitudes  et  Loinfitiides  déterminées  par 
M.  /e  Comte  de  Cliailcnet-Puvieouir  pour  ta  Pointe  de  S  ..Marc. 
/&  Port  au  Prmcc^/z  /0f  de  Leagane,  <*/,/&■  Baie  dos  Baradaires  : 
et  les  Déùnls  ma  ont  èf&  aJîmfettù  à  ces  détermrnationj ;  ont  été 
mis  sur  le  Coder  Je  SSlhmn'rupie  de  JL  le  Comte  dEflaing, 
conserve  au  Depot  gênerai  de  la  Marine,  oit  celte  Carte  a  été 
dressée  soas  ll/ispcction  de  M.  le  Marquis  de   CJiaocrt . 
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